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Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 76/756/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27ης 

Ιουλίου 1'9ί7(> «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των 
Κρατών μελών που αφορούν στην τοποθέτηση των διατά¬ 
ξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των όχημά* 
των με κινητήρα και των ρομουλκουμένων τους», όπως 
τροποποιήθηκε με την οδηγία 33/2313/ΕΟΚ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

γης ελληνικής δημοκρατίας 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 1338/ 
1983 «εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34/τ.Α/17. 
3.83) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 
945/1979 (ΦΕΚ 170/Α/1979) «περί κυρώσεως ΐης Συν- 
Δήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκήν 
Οικονομικήν Κοινότητα και την Ευρωπαϊκήν .Κοινότηται 
Ατομικής Ενέργειας ως και της συμφωνίας «περί πρμσ* 
χωρήσιεως της Ελλάδος εις την 'Εωρωίπαϊκήν Κοινότητα: 
Άνθρακος και Χάλυβος» και β) του άρθρου 3 του Ν. 1104/ 
1981 «περί εκπροσωπήσεως της Ελλάδος στις Ευρονπαϊκες 
Κοινότητες, ιδρόσεως Διπλωματικών και Προξενικών Αρ¬ 
χών και ρυθμίσεως άλλων συναφών οργανωτικών θεμάτων» 
(ΦΕΚ 298/τ.Α/29.12.80) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του 
άρθρου 3 του Π.Δ. 574/1982 «ανακατανομή των αρμοδιο¬ 
τήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 104/Α/30.8.82). 

2. Την 831/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι¬ 
κράτειας, με πρόταση των Γπουργών Εθνικής Οικονομίας 
και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε · 

Άρθρο 1. 

Το διάταγμα αυτό έχει σκοπό τη συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις της 76/756/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27 Ιουλίου 1976, που δημο¬ 
σιεύτηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31 Δεκεμ¬ 
βρίου 1980. κατηγορία 13 Βιομηχανική πολιτική, τόμος 003, 
σελίδα 229), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 80/ 
233/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 
21 Νοεμβρίου 1979, «προσαρμόζουσ* στην τεχνολογική πρό¬ 
οδο την οδηγία 76/756/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγ- 
γίσεως των νομοθεσιών των Κρατών—μελών κλπ.», που δη- 
μοαϊεύθηικε στην Ελληνική γλώσσα.στην επίσημη εφημερίδα» 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31 Δεκεμ¬ 


βρίου 1980, κατηγορία 13 Βιομηχανική πολιτική, τόμος 
009, σελίδα 108). 

Άρθρο 2. 

1. Οι διατάξεις του διατάγματος αυτού αφορούν στα οχή¬ 
ματα με κινητήρα, που προορίζονται να κυκλοφορούν στους 
δρόμους με ή χωρίς αμάξωμα που έχουν τέσσερις (4) του¬ 
λάχιστο τροχούς και από κατασκευής τους ανώτατη ταχύ¬ 
τητα, μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (1'5) χιλιομέτρων την 
ώρα. Οι ίδιες διατάξεις επίσης αφορούν και στα ρυμουλκού- 
μενα αυτών των οχημάτων. 

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του διατάγματος αυτού 
τα οχήματα που κινούνται σε σιδηροδρομικές γραμμές, οι ελ- 
κυστήρες και γεωργικές μηχανές καθώς και τα μηχανήμα¬ 
τα δημοσίων έργων. 

Άρθρο 3. 

1. Από την έναρξη ισχύος αυτού του διατάγματος δεν επι¬ 
τρέπεται η άρνηση χορήγησης έγκρισης τύπου σύμφωνα με 
·;ο άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώ¬ 
θηκε με το Ν. 014/4977 (ΦΕΚ 167/4/1977), ή άδειας 
κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 88 του ίδιου Κώδικα, ή 
έγκρισης ΕΟΚ, ή δελτίου έγκρισης ΕΟΚ, των οχημάτων 
που αναφάρανται στην παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου 
για λόγους που αφορούν στην τοποθέτηση των υποχρεωτικών 
ή προαιρετικών διατάξεων φωτισμού κα: φωτεινής σηματο- 
δοτήσεως που αναφέρονται στις παραγράφους 1.5.7 έως 
1.5.20 του παραρτήματος I του διατάγματος αυτού, εφόσον 
η τοποθέτηση των εν λόγω δωττάξεων φωτισμού και φωτει- 
»ής σηματοδοτήσεως πληροί όλους τους όρους του παραρτή¬ 
ματος ί και του συμπληρωματικού τούτου του διατάγματος 
αυτού. 

2. Από την έναρξη ισχύος τοο παρόντος δεν επιτρέπεται η 
χορήγηση δελτίου εγκρίσεως ΕΟΚ για ένα, τύπο οχήματος 
του οποίου η εγκατάσταση των εν λόγω διατάξεων φωτισμού 
και φωτεινής σηματοδοτήσεως δεν πληροί τους όρους του 
παραρτήματος I και του συμπληρωματικού τούτου, του πα¬ 
ρόντος. 

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος απαγορεύεται η 
χορήγηση έγκρισης από εθνικής πλευράς ενός τύπου οχή¬ 
ματος του οποίου η εγκατάσταση των εν λόγω διατάξεων φω¬ 
τισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως δεν ανταποκρίνονται 
στους όρους του παραρτήματος I και του συμπληρωματικού 
τούτου, του παρόντος. 
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4. Ρνα να αποδειχθεί ότς ηληρούνται οι όροι του παραρτήρα- 
I του παρόντος ΐΓ.ί/τος συντάσσεται έγγραφο σύικρωνα με 
το υπόδειγμα του παραρτόματος II του διατάγματος αυτού.Το 
παραπάνω έγγραφο βκδίόεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υ¬ 
πουργείου Συγκοινωνιών αψού προηγουμένως υποβληθεί αίτηση 
από τον κατασκευαστή του ο χτήματος Λ ααό τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπό του,η οΛοέα συνοδεύεται με τα στοιχεία που ορί¬ 
ζονται στην παρ.2 του παραρτήματος I του διατάγματος αυτού. 

Το παραπάνω έγγραφο προσαρτάται στο δελτίο εγκρίσεως ΕΟΚ 
ενός τύπου οχήματος. 

*Αρθρο 4^ 

Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απαγορεύουν την έναρξη κυκλο¬ 
φορίας,για πρώτη φορά στην Ελλάδα,οχημάτων,για τα οποία χο¬ 
ρηγήθηκε βεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος υπ* 
αριθ.431/1983 "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προςτις 
διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, της 6 Φεβρουαρίου 1970, "περί προσέγγισεως των 
νομοθεσιών των Κρατών-μελών που αφορούν στην έγκριση των οχη¬ 
μάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους" όπως τροποποιή¬ 
θηκε με τις 78/315/ΕΟΚ, της 21 Δεκεμβρίου 1977,78/547/ΕΟΚ,της 
12 Ιουνίου 1978 και 80/1267/ΕΟΚ,της 16 Δεκεμβρίου 1980,οδηγίες 
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" (ΦΕΚ 160/Λ/83) ,και για 
τα οποία οχήματα η τοποθέτηση των εν λόγω διατάξεων φωτισμού και 


Φωτεινής σηματοδοτήσεως δεν ανταποκρί νεται στις προδιαγραφές του 
διατάγματος αυτού. 

' Αρθρο 5 

Η αρμοδία υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών που εκδίδει το 
έγγραφο που αναφέρεται στην παρ.4 του άρθρου 3 αυτού του διατάγ¬ 
ματος οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μίτρα,ώστε να ενημερώνε¬ 
ται για κάθε μεταβολή σε ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά και 
στοιχεία τίου αναφέρονται στην παρ. 1.1 του παραρτήματος I του δια¬ 
τάγματος αυτού.Η παραπάνω αρχή κρίνει εάν η μεταβολή που έγινε 
κάθιστά αναγκαία τη διενέργεια νέων ελέγχων και δοαιμών πάνω στο 
όχημα που τροποποιήθηκε.Αν διαπιστώσει ότι για το όχημα πόυ τρο¬ 
ποποιήθηκε βεν πληρούν ται όλοι οι όροι Του παραρτήματος I του 
διατάγματος αυτού, δεν εγκρίνει τη μεταβολή» 


Άρθρο 6 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τροπο¬ 
ποιημένα χα παραρτήματα της οδηγίας 76/756/ΕΟΚ ήτοι: τα παραρτήματα 
της οδηγίας 76/756/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκαν βάσει της θιατάξεως 
της παρ. 3 του άρθρου 1 της οδηγίας 80/233/ΕΟΚ δια των παραρτημά¬ 
των της: 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ 


I. ΟΡΙΣΜΟΙ 

1.1. Τύπος όχήματος δσον (αφορΑ οτήν τοποθέτηση τών Αιατάξιων φωτιαμβύ ηΐ 

φωτεινής σηματοδοτήσεως 

Ώς «τύπος όχήματος δσον Αφορά στήν τοποθέτηση τών διατάξεων φωτισμού καί 
φωτεινής σηματοδοτήσεως» νοσΟνται τά όχήματα τά όποια δέν παρουσιάζουν 
μεταξύ τους βασικές διαφορές. Οί διαφορές αύτές είναι δυνατό νά άναφέρονται. 
Ιδιαιτέρως, στά κάτωθι σημεία: 

1.1.1. διαστάσεις καί έξωτερικό σχήμα τού όχήματος* 

1.1.2. Αριθμός καί θέση τών διατάξεων. 

Δέν θεωρούνται ώς άλλοι τόποι όχημάτων, τά όχήματα πού παρουσιάζουν 
διαφορές κατά τήν έννοια τών σημείων 1.1.1. καί 1.1.2. Αλλά οί όποιες δέν 
συνεπάγονται μεταβολή τοΟ είδους, τού Αριθμού, τής θέσεως καί τής γεωμετρικής 
όρατότητος τών έπιβαλλομένων φανών γιά τό θεωρούμενο τόπο όχήματος, ούτε τά 
όχήματα έπί τών όποΐων προαιρετικοί φανοί έχουν τοποθετηθεί ή δέν 
όπάρχουν. 


1.2. Εγκάρσιο έπίπεδο 

’Ως «έγκάρσιο έπίπεδο» νοείται ένα κατακόρυφο έπίπεδο κάθετο στό διάμηκες 
έπίπεδο στό μέσο τού όχήματος. 


1.4. 


1.5. 


1.5.1. 


1.5.2. 


«1.3. Κενό όχημα 

Ός «κενό δχημα» νοείται τό έτοιμο πρός κίνηση όχημα, ώς όρίζεται στό σημείο 2.6 τσδ 
παραρτήματος I, ύχόδειγμα δελτίου πληροφοριών, τής όδηγίας 70/156/ΕΟΚ, Αλλά χωρίς 


Όχημα Μ φορτίο 

Ως «όχημα μέ φορτίο» νοείται τό όχημα πού φορτώνεται έως ότου Αποκτήσει τό 
μέγιστο τεχνικά Αποδεκτό βάρος του πού δηλώνεται Από τόν κατασκευαστή, ό 
όποιος καθορίζει έπίσης τήν κατανομή έπί τών Αξόνων κατά τή μέθοδο πού 
περιγράφεται στό συμπληρωματικό παράρτημα I. 


Φανός 

νοείσαι μία διάταξη προοριζόμενη νά φωτίζει τήν όδό (προβολεύς) ή 
νά έκπέμπει ένα φωτεινό σήμα. 01 διατάξεις φωτισμού τής όπισθίας πινακίδας 
κυκλοφορίας καί οί Αντανακλαστικές θεωροΟνται έπίσης ώς φανοί 


Ισοδύναμοι φανοί 

Ως «Ι σοδύν αμοι φανοί» νοοΟνται οί φανοί πού έχουν τήν Ιδια λειτουργία καί πού 
«ναι δεκτοί στή χώρα καταχωρήσεως στά μητρώα τού όχήματος. ΟΙ φανοί αύτοί 
^νανται νά έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά Από τούς φανούς μέ τούς όποίους 
ήταν ξοδιασμένο ι όχημα κατά τήν έγκριση, όπό τήν προϋπόθεση ότι πληροΟν 
τις «^ψαλλόμενες άχαιτήσεις στό καρόν χαράρη^α. 

Ανεξάρτητοί φανοί 


Ως «φανοί Ανεξάρτητοι» νοοϋνται οί φανοί πού έχουν διακριτέςύάλους, φακετνές 
πήγες καί κελύφη. ^ 



1.5.5. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

1.5.9. 

1.5.10. 

1.5.11. 

1.5.12. 

1.5.13. 

1.5.14. 

1.5.15. 

1.5.16. 

1.5.17. 

1.5.18. 
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«1.5.3. Ομαόοποιημένοι φανοί 

Ως «όμαόοποιημένοι φανοί, νοούνται οί συσκευές πού Εχουν διαχριτές ύάλους ή διαχριτά 
τά τμήματα των ύάλων, τίς φωτεινές πηγές διαχριτές, άλλά τό Ιδιο χέλυφος.» 

«1.5.4. Συνδυασμένοι φανοί 

Ώς «συνδυασμένοι φανοί· νοούνται οΐ συσκευές πού Ιχσνν διαχφιτές ύάλους ή διακβιτά 
τά τμήματα τών ύάλων, άλλά τήν Ιδια φωτεινή πηγή καί τό Ιδιο χέλυφος.» 


Φανοί άμοιβαάως Ενσωματωμένο « 

Ώς «φανοί άμοιβαίως Ενσωματωμένοι» νοούνται οί συσκευές πού Εχουν διακριτές . 
φωτεινές πηγές (ή μία μοναδική φωτεινή πηγή πού λειτουργεί ύπό διαφορετικές 
συνθήκες), ύάλους ύλικΟς ή μερικώς κοινές καί τό αύτύ κέλυφος. 

Κρυφός φανός φωτισμού 

'Ως «κρυφός φανός φωτισμού» νοείται Ενας προβολέας πού δύναται νά άποκρυβεί 
μερικώς ή όλικίδς όταν δέν χρησιμοποιείται. Τό άποτέλεσμα αύτό είναι δυνατό νά 
Επιτευχθεί είτε μέ Ενα κινητό κάλυμμα είτε μέ μετατόπιση τού προβολέα είτε μέ 
όποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. Ειδικότερα χαρακτηρίζεται ώς 
«έξαφανιζόμενος φανός» Ενας κρυφός φανός τού όποίου ή μετατόπιση τού 
Επιτρέπει νά εΙσχωρεί στό έσωτερικό τού άμαξώματος. 

Φανός πορείας 

Ώς «φανός πορείας» νοείται ό φανός πού χρησιμεύει γιά νά φωτίζει τήν όδό σέ 
μεγάλη άπόσταση Εμπροσθεν τού όχήματος. 

Φανός διασταυρώσεως 

Ώς «φανός διασταυρώσεως» νοείται ό φανός πού χρησιμεύει γιά νά φωτίζει τήν 
όδό Εμπροσθεν τού όχήματος, χωρίς νά θαμβώνει ή νά Ενοχλεί τούς όδηγούς πού 
Ερχονται άντιθέτως ή άλλους χρησιμοποιούντες τήν όδό. 

Εμπρόσθιος φανός όμίχλης 

Ώς «Εμπρόσθιος φανός όμίχλης» νοείται ό φανός πού χρησιμεύει στήν 
καλλιτέρευση τού φωτισμού τής όδοΰ σέ περίπτοκτη όμίχλης, χιονοπτώσεως, 
καταιγίδας ή νέφους σκόνης. 

Φανός όπισθοπορείας 

Ώς «φανός όπισθοπορείας» νοείται ό φανός πού χρησιμεύει στό φωτισμό τής 
όδοΰ όπισθεν τού όχήματος καί στήν προειδοποίηση των άλλων 
χρησιμοποιούνται τήν όδό ότι τό όχημα όπισθοδρομεί ή είναι Ετοιμο νά 
όπισθοδρομήσευ 

Φανός δείκτης πορείας 

Ώς «φανός δείκτης πορείας» νοείται ό φανός πού χρησιμεύει γιά νά δεικνύει στούς 
άλλους χρησιμοποιούντες τήν όδό ότι ό όδηγός προτίθεται νά Αλλάξει κατεύθυνση 
πρός τά δεξιά ή πρός τά άριστερά. 

Σήμα κινδύνου 

Ώς «σήμα κινδύνου» νοείται ή ταυτόχρονη λειτουργία όλων των δεικτών πορείας 
προοριζομένη νά έπισημάνει τόν Ιδιαίτερο κίνδυνο πού άποτελεί πρός στιγμή τό 
όχημα γιά άλλους χρησιμοποιούντες τήν όδό. 

Φανός πεδήσεως 

Ώς «φανός πεδήσεως» νοείται ό φανός πού χρησιμεύει γιά νά δεικνύει στούς 
άλλους χρησιμοποιούντες τήν όδό ότι εύρίσκονται όπισθεν όχήματος τού όποίου ό 
όδηγός δρά Επί τού συστήματος πεδήσεως. 

Διάταξη φωτισμού της όπισθίας πινακίδος κυκλοφορίας 

Ώς «διάταξη φωτισμού της όπισθίας πινακίδος κυκλοφορίας» νοείται ή διάταξη 
πού χρησιμεύει γιά νά Εξασφαλίσει τό φωτισμό της θέσεως πού προορίζεται γιά 
τήν όπισθία πινακίδα κυκλοφορίας. Είναι δυνατό νά άποτελείται άπό διαφορετικά 
όπτικά στοιχεία. 

Εμπρόσθιας φανός ΘΕαειος 

Ώς «Εμπρόσθιος φανός θέσεως» νοείται ό φανός πού χρησιμεύει γιά νά δεικνύει 
τήν παρουσία καί τό πλάτος τού όχήματος έκ των Εμπροσθεν. 

"Οπίσθιος φανός θέσεως 

Ώς «όπίσθιος φανός θέσεως» νοείται ό φανός πού χρησιμεύει γιά νά δεικνύει τήν 
παρουσία καί τό πλάτος τού όχήματος έκ των όπισθεν. 

•Οπίσθιος φανός όμίχλης 

Ώς «όπίσθιος φανός όμίχλης» νοείται ό φανός πού χρησιμεύει γιά νά καθιστά 
περισσότερο όρατό τό όχημα, έκ τού όπισθεν στήν περίπτωση πυκνής όμίχλης. 

Φανός στα θμεόαεως 

Ώς «φανός σταθμεύσεως» νοείται ό φανός πού χρησιμεύει γιά νά Επισημαίνει τήν 
παρουσία Ενός όχήματος σέ στάθμευση Εντός κατοικημένης περιοχής. Σέ αύτήν 
τήν περίπτωση Αντικαθιστά τό φανό θέσεως. 
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1.5.19. Φανός δ/κου 

'Ως «φανός όγκου» νοείται ό φανός ό τοποθετημένος πλησίον τοθ άκρστάτου 
σημείου τοθ πλάτους καί όσο τό δυνατόν πλησίον τοθ ύψηλοτέρου σημείου τοθ 
όχήματος καί πού προορίζεται γιά νά δεικνύει σαφώς τό πλάτος άπό άκρου σέ 
άκρο. Τό σήμα αύτό προορίζεται γιά νά συμπληρώνει γιά όρισμένα όχήματα μέ 
κινητήρα καί όρισμένα ρυμουλκούμενα τούς φανούς δέσεως τοθ όχήματος ώστε 
νά προκαλεΐται είδικότερα ή προσοχή έπί τοθ όγκου του. 

«1.5.20. Άνταναχλαστήρας 

Ώς «άνταναχλαστήρας» νοείται μιά διάταξη πού χρησιμεύει γιά νά δεικνύει τήν παρουσία 
ένός όχήματος μέ Ανάκλαση τοΰ φωτός πού προέρχεται άπό μιά φωτεινή πηγή μή 
συνδεόμενη μέ τό όχημα αύτό, όταν ό παρατηρητής είναι τοποθετημένος πλησίον τής 
άναφερομένης φωτεινής πηγής. 

Στην παρούσα όδηγία δέν θεωρούνται ώς όντανακλαστήρεςι 

— οί πινακίδες κυκλοφορίας πού Αντανακλούν τό φως πρός τά όπίσω. 

— τά σήματα πού Αντανακλούν τό φως πρός τά όπίσω τά όποια άναφέρονται οτήν 
εύρωπαΐκή σύμβαση περί διεθνούς όδικής κυκλοφορίας των έπικινδύνων έμπορευμάτων 
(ΑΛΚ), 

— οί άλλες πιναχίδες καί σήματα πού Αντανακλούν τό φώς πρός τά όπίσω πού χρησιμοποι¬ 
ούνται σύμφωνα μέ τίς έξειδιχεύσεις χρήσεως ένός Κράτους Μέλους δσον Αφορά σέ 
όριο μίνες κατηγορίες όχημάτων ή όριαμένες χρήσεις.» 


1 . 6 . 


1 . 6 . 2 . 


1.6.3. 


1.7. 


Φωτίζουβα περιοχή ένός φανού 

«1.6.1. Φωτίζονσα περιοχή ένός φανού φωτισμού 

Ώς.φωτίζουσα περιοχή ένός φανού φωτισμού» (σημεία 1.5.7 Ιως 1.5.10) νοείται ή όρθή 
προβολή του όλικου Ανοίγματος τον κατόπτρου έπί ένός έγκαρσίου έπιπέδου. "Αν δ φανός 
φωτισμού δέν έχει κάτοπτρο, έφαρμόζεται ό όρισμός τού σημείου 1.6.2. Άν ή (οί) Οαλοςίοι) 
του φανού δέν καλύ«τει(ουν) παρά ένα τμήμα τού όλικού Ανοίγματος τού κατόπτρου δέν 

,λαμβάνεται ύπόψη παρά μόνο ή προβολή τού τμήματος αύτοΰ 

Στήν περίπτωση ένός φανού διασταυρώαεως. ή φωτίζουσα περιοχή περιορίζεται Από τό 
κΓ;Τη ς έμφανους διακοπής έπί τής ύάλου. Άν τό κάτοπτρο καίή δαλοςρΧονται τό 
ϊνα σέ σχέση μέ τό άλλο, χρησιμοποιείται ή θέση μέσης ρυθμίοεως.» 

Φωτίζονσα περιοχή ένός φανού οημ«τοόοτήσεως έκτός τοϋ άντανακλαστήρα 
Ως «φωτίζουσα περιοχή ένός φανού σηματοδοτήετεως έκτός τοθ 

'· 51 ] Ε Εως '· 519 ) ή όρδή προβολή τοθ φανοο 

έπί ένός ^ιι^δου καδέτου στόν άξονα άναφορβς του καί σέ έπαφή μέ τή διαφανή 
έξωτερική έπιφάνεία τοθ φανού ' ή προβολή αύτή περιορίζεται άπό τό πλαΐσίοτών 

™^^ άτω 1 π0 1’' εϊ '7 αύτο ° το ° καί πού δέν έπιτρέπει νά 

98 -4 Τής όλικής έντάσεως τού φανού στή διεύθυνση 
καί * πρθσδ 1 1 °Ρ ισ3ο0ν *>Ανώτερο, κατώτερ«άκροι«ιδώς 

δριζ^^ατακΚ 0 ^ ^ μ6νο 

Φωτίζονσα περιοχή άντανακλαστήρα 

Ως «φωτίζουσα περιοχή άντανακλαστήρα» (σημείο 1 5 20) νοείται Λ ««νΗΓη.». 

περιοριζομένη άπό έπίπεδα συναπτόμενα ατά άκρότατα τμΖ^ 
άντανακλαστήρα καί παράλληλα πρός τόν άξονα αύτό. Γιά νά προσδιορισδοον τό 

**■ - - 

«1.6.4. Εμφανής έπιφάνει α 

° έ μιά διεύθυνση παρατηρήοεως νοείται ή όρθή 

«1.6.5. Επιφάνεια έξόόου τού φωτός 

λ 

Άξονας Αναφοράς. 

"»«χ· 

Αναφοράς (Η - 0° V - Π 01 ) στί, . ^ *** ώς διεύθυνση 

«1·8· Κέντρο Αναφοράς 

φ^ίΤκ^Π^Ι *"■***« * * ίξόδου τού 

φ^ς. Τό Κέντρο αύτό Αναφοράς πρέπει νά υποδεικνύεται άπό τόν ΓΓασκεωτστή τού 
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«1.9 Γωνίες γεωμετρικής όρατότητος 

"Ως «γωνίες γεωμετρικής όρατότητος» νοούνται οΐ γωνίες πού καθορίζουν τή ζώνη τής 
έλάχιοτης σιερεάς γωνίας έντός τής όχοίας ή έμφανής ίπιφάνεια χού φανού πρέπει νά είναι 
όρατή. Ή έν λόγω ζώνη στεριάς γωνίας προσδιορίζεται άχό τά σφαιρικά τμήματα των 
όποιων τά κέντρο συμχίχτει μέ τό κέντρο άναφοράς τού φανού καί τών όποιων 6 Ισημερινός 
είναι παράλληλος χρός τό Ιόαφος. Γιά τόν προσδιορισμό τών τμημάτων αύτών λαμβάνεται 
ώς άρχή 6 άξονας Αναφοράς. Οί όριζόντιες γωνίες 6 Αντιστοιχούν ατό γεωγραφικό μήκος 
καί οί κατακόρυφες γωνίες α στό γεωγραφικό πλάτος. Στό έσοηερικό τών γωνιών 
γεωμετρικής όρατότητος δέν χρέχει νά ύχάρχει έμχόδιο ώς χρός τή διάδοση τού φωτός άχό 
ένα τυχόν τμήμα τής έμφανούς έχιφάνειας τού φανού χαρατηρουμένου άχό τό άπειρο. 

"Αν οί μετρήσεις πραγματοποιούνται σέ μιά Απόσταση άχό τό φανό μικρότερη, ή διεύόυνση 
χαρατηρήσεως χρέχει νά μετατοχίζεται παράλληλα ώστε νά καταλήγουμε στήν Ιδια 
άχρίάεια. 

Στό έοωτερικό τών γωνιών γεωμετρικής όρατότητος δέν λαμδάνανται ύχόφη τά έμχόδια 
χού ύχήρχον ήδη κατά τήν έχιχύρωση τού φανού. 

*Αν (να τυχόν τμήμα τής έμφανούς έχιφάνειας τού φανού άχοκρύχτεται, όταν τοποθετείται 
δ φανός, άχό (να τυχόν τμήμα τού όχήματος, χρέχει νά άχοδειχβεϊ άτι τό μή άχοχρυπτά- 
μενο τμήμα τού φανού είναι Ακόμη σύμφωνο μέ τις φωτομετρικές τιμές χού έξειδιχεύονται 
γιά τήν έχιχύρωση τής διατάξεως ώς άχτιχής μονάδος (6λ. είκόνα κατωτέρω).» 



τβν έλαστικών στή γειτονία τού σημείου έπαφής τους μέ τό έδαφος καί τών 
συνδέσεων τών δεικτών χιέσεως τών έλαστικών. 


1 . 10 . 2 . 

1.10.3. 


1.10.4. 


1.10.5. 


τών Αντιολισθητικών διατάξεων χού θά είναι τοποθετημένες έπί τών τροχών 
τών κατόπτρων Λδηγήσεως' 

τών πλευρικών δεικτών πορείας, τών φανών όγκου, τών φανών θέσεας καί τών 
φανών σταθμεύσεως' 

τών τελωνειακών σφραγίδων πού έχουν τεθεί έπί τοΟ όχήματος καί τών 
συστημάτων στερβώσεως καί προφυλάξεως αύτών τών σφραγίδων. 


Ι.Π. Πλάτος ά*δ άκρα *έ άκρο. 

Ής «πλάτος άπό άκρο σέ άκρο» νοείται ή Απόσταση μεταξύ τών δύο 
κατακορύφων έπιπέδων πού προσδιορίζονται στό σημείο 1.10. 

«1.12. Μοναδικός φανός 

'Ως «μοναδικός φανός» νοείται ένας άπομεμονωμένος φανός ή κάθε σύνολο φανών, 
παρομοίων ή δχι, πού έχουν τήν Ιδια λειτουργία καί έκχέμπουν φώς τού ίδιου χρώματος, 
άχοτελούμενο άπό συσκευές τών όποιων οί φανοί έχουν φωτίζουσες περιοχές οί όποιες, 
προβαλλόμενες πάνω στό Ιδιο έγχάροιο έπίχεδο, καταλαμβάνουν τουλάχιστον 60% τής 
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έπιφανείας τού μικρότερου όρθογωνίου παραλληλόγραμμου πού περιγράφεται στις περιο¬ 
χές αύτές, ύπό τήν έπιφύλαξη ότι ένα τέτοιο σύνολο έχει έπιχυρωθεϊ ώς μοναδικός φτενός 
έφ' δσον όπαιτεϊται ή έπιχύρωση αυτή. 


Αύτή ή δυνατότητα συνδυασμού δέν έφαρμόζεται ατούς φανούς πορείας, ατούς φανούς 
διασταυρώσεως καί ατούς έμπροσθίους φανούς όμίχλης.» 

1.13. 

Αδο ή ζυγός Αριθμός φανών. 

Ώς «δύο» ή «ζυγός Αριθμός φανών» νοείται μία μόνη φωτίζουσα περιοχή τών 
φανόν πού έχει τό σχί^ια ζώνης, όταν αότή κείται συμμετρικά ώς πρός τό διάμηκες 
στό μέσο τοΟ όχήματος έπίπεδο, καί πού έκτείνεται τουλάχιστον μέχρι 400 μμ Από 
τό άκρότατο τοΟ πλάτους άπό άκρο σέ άκρο τοΟ όχήματος. έξ έκάστης πλευράς 
αότοο καί ποό έχει έλάχιστο μήκος 800 μμ. Ό φωτισμός της περιοχής αότής πρέπει 
νά έξασφαλίζεται άπό δύο τουλάχιστον φωτεινές πηγές τοποθετημένες όσο τό 
δυνατό πλησιέστερα στά άκρα της. Ή φοηίζουσα περιοχή τοΟ φανοΟ δύναται νά 
άποτελεΐται άπό ένα σύνολο στοιχείων παρατιθεμένων Αστε οί φωτίζουσες 
περιοχές τών στοιχειωδών φανών στό αότό έγκάρσιο έπίπεδο νά καταλαμβάνουν 
τουλάχιστο 60% τής έπιφανείας τού μικροτέρου όρθογωνίου παραλληλογράμμου 
πού είναι περιγεγραμμένο σέ αύτές. 


<1.14. Άπόσταοη μεταξύ δύο φανών 


Ώς «Απόσταση μεταξύ δύο φανών» προσανατολισμένων χατά τήν Ιδια διεύθυνση, νοείται ή 
μικρότερη Απόσταση μεταξύ των όρθών προβολών έπί ένός έπιπέδου καθέτου ατούς άξονες 
Αναφοράς, τών περιγραμμάτων τών δύο φωτιζουοών περιοχών κροοδιοριζομένων ώς 
καθορίζεται στό σημείο 1.6 Ανάλογα μέ τήν περίπτωση. Είναι δυνατόν πάντως νά μετρηθεί 
ή Απόσταση μεταξύ τών δύο φανών χωρίς νά προσδιορισθούν Ακριβώς τά περιγράμματα 
τών φωτιζουοών περιοχών, δταν ή Απόσταση έμφανώς είναι μεγαλύτερη Από τίς έλάχιστες 
Απαιτήσεις τής δδηγίας.» 

1.15. 

Προαιρετικός φανός. 

φβν6ς * ν ° €1ταΐ ^ φαν6 « 100 δ* 0 · 0 » ή ««ρουσία άφίεται 
στήν εκλογή τού κατασκευαστή. 

1.16. 

Ενδεικτικό λειτουργίας. 

Ώς «ένδβικτικό λειτουργίας» νοείται ένα ένδβικτικό πού δεικνύει άν μία διάταξη 
τεθεΐσα σέ λειτουργία λειτουργεί όρθά ή όχι. 

1.17. 

Ενδεικτικό ένάρξεως λειτουργίας. 

Ώς «ένδβικτικό ένόρξεως λειτουργίας» νοείται ένα ένδεικτικό πού δεικνύει άν μία ■ 
διάταξη έτέθη σέ λειτουργία χωρίς νά δεικνύει άν λειτουσνεί όοθά 6 6η. 


<1.18. Έδαφος 


“ 1(15 ·*““ Λ *»—< ***■<■ «*■· 

2. 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΠΣ ΕΟ£ 

2.1. 

Η αίτηση έγκρίσεως ΕΟΚ. ένός τύπου όχήματος όσον άφορβ στήν τοποθέτηση 
των διατάξεων φωτισμού καί φωτεινής σηματοδοτήσεως Αποβάλλεται άπό τόν 
κατασκευαστή ή τόν έντολοδόχο του. 

2.2. 

Συ^δεύεται άπό τό Ακόλουθα στοιχεία σέ τρία Αντίτυπα καί τίς Ακόλουθες 

2.2.1. 

περιγραφή τού τύπου όχήματος δσον άφορβ τό σημείο 1.1. μετά μνείας τβν 
^ Φ0Ρ ™ 1 1δΐαΐΤίΡ<0ς 10 μέησΤ ° ΑκθδεΚτ6 ^ 


* 2 ' 2 2 ' Ι Κ "'^ ς προόλέπονται άπό τόν κατασκευαστή γιό τή συγκρότηση 

κ«.ιέ^! ν^^Λ. , Τ 10μθυ Χαί *Τ* ΐνήί σ ^ αχο6ο ^Ι° ιω ς Ο κατάλογος δύναται νά 
περιέχει γιό κάθε λειτουργία πολλούς τύπους διατάξεων. Κάθε τύπος ποέπει νά Ινει 

2.2.3. 

συνάλθ °, Ι°? 5°*λ«ηκ>0 σέ διατάξεις φωτισμού καί φωτεινής 
σηματοδοτήσεως μετά ένδείξεως τβν διαφορετικών φανών έπί τού όχήματος· 

23. 

«2.2.4. Σχήμαίτα) ^Μονν)γιό κάθε φανό τήν ένδειξη τών φωτιζουοών περιοχών κατά τήν 

δ άξονας Αναφοράς είναι αύτός πού έχειό£σ£ί στόσημΖ 

1.7 καί τό κέντρο Αναφοράς είναι αύτό πού έχει όρισθεϊ στό σημείο 1.8.» 

** βνο έξο^ισμό φωτισμού καί φωτεινός 

2.4. 

δοκ Η»έί *ής έγκρίσεως τεχι^ ύπηρεσί^ ^* ι,Κ>ρτισ 1 1 ^ ν, 1 ^ 

Ή^νοποίηση πού προβλέπεται στό παρόρτημαΠ έκισυνάκτεται στό δελτίο 
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΤΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. 

»ημο™8<«ήο«βς *ρέ«ι νά έχουν 
ΤΡ ^?’ ί** 8 ^ κανονΗ '* σ«νβη«ς χρησιμοποιήσεις καί 
^ δύναται ^ <«ορλ*»8ο0ν, νά διατηρούν τ6 
έπψαλλό^άπό^ χορόν παράρτ^ 

^«ινοδιαγραφΔς τοο παρόντος παραρτήματος. ΕΙδικότερα, μία μή 
ηθΐλημένη άπορύθμιση τών φανών πρέπει νά Αποκλεισθεί. 

01 φανοίφώτιομού πούπεριγράφσνται στάσημ*α 1.5/7, 1.5.8. καί 1.5.9. πρέπεινά 
έγκατασταθοΟν κατά τρόπο ώστε μία 6ρ9ή ρύθμιση προσανατολισμοί) νά είναι 
εύκολα πραγματοποιήσιμη. 

ΓΙ< α ^ δ ' Λτώ ^ εν * Φ<οτην ^ βημβιοδοτήοβως συμπεριλαμβανομένων αύτών 
χοο εορίσκονται στά πλευρικά τοιχώματα 6 άξονας άναφορβς τοΟ τοποθετημένου 
^^τος χρέχβι νά είναι παράλληλος στό έπίπεδο στηρίξεως έχί της 
όδοΟ. Εξάλλου6άξοναςαύτάς πρέπει νά είναι κάθετοςστόδιάμηκεςστόμέαοτοΟ 
«Ιχηματος έπίπεδο, στήν περίπτωση τών πλευρικών άντανακλαστήρων καί 
παράλληλος πρός τό έπίπεδο αύτό γιά άλες τίς άλλες διατάξεις σηματοδοτήσεις. 
Σί κάθε διεύθυνση μία άνοχή ±3* είναι έπιτρβπτή. Εξάλλου, άν εΙδικοΟ 
χαρακτήρα έξειδικεύσεις έγκαταστάσεας χροβλέπσνται άχό τόν κατασκευαστή, 
αυτές πρέπει νά γίνουν σεβαστές. 


Τό ύψος καί ό προσανατολισμός τών φανών έπαληθεύονται, έκτός άν ύχάρχουν 
είδικές προδιαγραφές, έν® τό όχημα είναι κενό καί τοποθετημένο έπί έπιφανεΐας 
έπιπέδου καί όριζοντίας. 

Έκτός άν ύχάρχουν Ιδιαίτερες προδιαγραφές, οί φανοί τού αύτοΟ ζεύγους 
πρέπει: 

«3.5.1. Νά είναι συμμετρικά τοποθετημένοι σέ σχέση μέ τό διάμηχες στό μέσο τοΰ όχήματος 
έπίπεδο (ή έκτίμηση αύτή γίνεται σύμφωνα μέ τό έξωτεριχό γεωμετρικό σχήμα τού φανόν 
χαί δχι σύμφωνα μέ τό άκρο τής φωτιζούσης περιοχής του πού όρίζεται στό σημείο 1.6).» 


«3.5.2. Ό ένας νά είναι συμμετρικός τοΰ άλλου σέ σχέση μέ τό διάμηχες στό μέσο τού όχήματος 
έπίπεδο. Ό δρος αύτός δέν έφαρμόζεται στήν έσωτερική δομή τοΰ φανού » 

3.5.3. νά πληρούν τίς Ιδιες χρωματομετρικες προοιαγμαψες $ 

3.5.4. νά έχουν φωτομετρικά χαρακτηριστικά αίαθητά ταυτόσημα. 

3.6. Στά όχήματος τών όποίων τό έξωτερικό σχήμα είναι άσύμμετρο, οί άνωτέρω 
συνθήκες πρέπει νά τηρούνται έντός τοΟ μέτρου τοΰ δυνατοΟ. 

3.7. Φανοί διαφορετικών λειτουργιών δύνανται νά είναι άνεξάρτητοι ή 
όμαδοποιημένος συνδυασμένοι ή ένσωματωμένοι άμοφαίως στήν αύτή διάταξη 
ύπό τήν προϋπόθεση ότι κάθε ένας άπό τούς φανούς αύχούς άνταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές πού έφαρμόζονται έπ' αύτοΟ. 

«3.8. Τό μέγιστο ύψος ύπεράνω τοΰ έδάφους μετρεϊται άπό τό υψηλότερο σημείο τής φωτιζούσης 
περιοχής χαί τό έλάχιστο ύψος άπό τό χαμηλότερο σημείο. Στήν περίπτωση τών φανών 
διασταυρώσεως, ή μέτρηση τοΰ έλαχίστου ύψους σέ σχέση μέ τό έδαφος πραγματοποιείται 
άπό τό κατώτερο άκρο τοΰ κατόπτρου.» 


«3.8.1. Ή θέση, δσον άφορά τό πλάτος, προσδιορίζεται άπό τό άκρο τής φωτιζούσης περιοχής πού 
είναι πλέον άπομεμαχρυσμένη άπό τό διάμηχες στό μέσο τοΰ όχήματος έπίπεδο όταν γίνεται 
άναφορά στά όλιχό πλάτος χαί άπό τά έσωτεριχά άχρα τής φωτιζούσης περιοχής όταν 
γίνεται άναφορά στήν άπόσταση πού χωρίζει τούς φανούς.» 


3.9. Ούδείς φανός πρέπει νά άναβοσβύνει έκτός τών φανών δεικτών πορείας καί τοΟ 

σήματος κινδύνου έκτός άν ύχάρχουν είδικές προδιαγραφές. 

«3.10. Κανένα έρνθρό φως χού προέρχεται άπό ένα φανό που άναφέρεται στό σημείο 1.5 δέν 
πρέπει νά είναι όρατό έχ τών έμπροσθεν καί κανένα λευκά φως πού προέρχεται άπό ένα 
φανό πού άναφέρεται στά σημείο 1.5 δέν πρέπει νά είναι όρατό έχ τών όπισθεν έκτός τοΰ 
φανού όπισθοπορίας. Δέν πρέπει νά ληφθσΰν ύπόψη γι’ αύιό τό σκοπό οί διατάξεις 
φωτισμού τοΰ έσωτεριχοΰ τοΰ όχήματος. 

Ή συνθήκη αύτή έξακριδώνεται ώς άκολούθως:» 

«3.10.1. Γιά τήν όρατότητα ένός έρυθροϋ φανού έχ τών έμπροσθεν πρέπει νά μήν ύπάρχει άμεση 
δρατότητα τής έπιφάνειας έξόόου τοΰ φωτός ένός έρνθροϋ φανού γιά τόν όφθαλμό ένός 
παρατηρητοΰ πού μετατοπίζεται έντός τής ζώνης 1 ένός έγχαρσίου έπιπέδου πού εύρίσχε- 
ται σέ άπόσταση 25 π> έμπροσθεν τοΰ όχήματος («λ. συμπληρωματικά παράρτημα 3, είχό- 
να I).» * 

«3.10.2. Γιά τήν δρατότητα ένός λευκού φανού έχ τών όπισθεν πρέπει νά μήν ύπάρχει άμεση 
άρατότης τής έπιφανείας έξόόου τοΰ φωτός ένός λευκού φανού γιά τόν όφθαλμό ένός 
παρατηρητοΰ πού μετατοπίζεται έντός τής ζώνης 2 ένός έγχαρσίου έπιπέδου πού εύρί- 
σχεται σέ άπόσταση 25 α όπισθεν τοΰ όχήματος (6λ. συμπληρωματικά παράρτημα 3, 
είχόνα 2).» 
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3.103. 


3.103.1. 

3.1033. 


3.12. 


3.13. 


ΟΙ ζώνες 1 καί 2 πού διερευνώνται άχό ιόν ύφθαλμό τού παρατηρητή έντός τών 
Αντιστοίχων έπιχέδων τους όριοθετούνται: 

καθ’-ύψος άχό δύο όριζόντια έπίπεδα άντιστοίχως σέ 1 καί 2^0μ ύπεράνω τοΟ 
έδάφαυς' 

κατά χλάτος άχό δύο κατακόρυφα έχίχεδα χοό σχηματίζουν χρός τά έμχρός καί 
χρός τά πίσω μία γωνία 15°, χρός τά έξω ώς χρός τό διάμηκες στό μέσο τοΟ 
όχήματος έχίχεδο καί χού διέρχονται άχό τό ή τά σημεία έχαφής τβν έπιχέδων 
κού είναι κατακόρυφα καί παράλληλα χρός τό διάμηκες στό μέσο τοΟ Οχήματος 
έχιχέδο καί όριοθετούν τό χλάτος άχό άκρο σέ άκρο τοΟ όχήματος. 

Άν ύχάρχοον χερισσότερα σημεία έχαφής αύτό χού βύρίσκεται πλέον έμπροσθεν 
Αντιστοιχεί στό Εμπροσθεν έχίχεδο, αύτό χού εύρίσκεται χλέον όπισθεν 
Αντιστοιχεί στό όπισθεν έχίχεδο. 

«3.11. ΟΙ ήλεχτριχές συνδέσεις πρέπει νά είναι τέτοιες ώστε οί έμχρόσύιοι φανοί δέσεως, οί 
όχίσδιοι φανοί δέσεως, οί φανοί όγκου όταν υπάρχουν χαί ή διάταξη φωτισμού τής 
δχίσδιας χιναχίδος κυκλοφορίας νά μή δύνανται νά είναι άναμμένοι χαί σβηστοί χαρά 
μόνο ταυτόχρονα. 

Ή συνδήχη αυτή δέν έφαρμόζεται χαρά μόνο δταν χρησιμοποιούνται οί έμχρόσδιοι χαί 
όχίαόιοι φανοί δέσεως ώς φανοί σταβμεύσεως.» 


ΟΙ ηλεκτρικές συνδέσεις χρέχει νά είναι τέτοιες ώστε οί φανοί χορείας, οί φανοί 
διααταυρώσεως καί οί έμχρόσδιοι φανοί όμίχλης νά μή δύνανται νά είναι 
Αναμμένοι χαρά μόνο άν είναι έχίσης οί φανοί χού άναφέρονται στό σημείο 3.11. 
Έν τούτοις. ή συνθήκη αύτή δέν έχιβάλλεται γιά τούς φανούς χορείας ή τούς 
φανούς διασταυρώσεως όταν οί φωτεινές προειδοποιήσεις τους συνίστανται σέ 
διακοπτόμενο Αναμμα σέ σύντομα χρονικά διαστήματα τών φανών 

διασταυρώσεως ή σέ διακοπτόμενο άναμμα τών φανών χορείας ή σέ 
έναλλασόμενο άναμμα σέ σύντομα χρονικά διαστήματα τών φανών 

διασταυρώσεως καί τών φανών χορείας. 

Τά χρώματα τοΟ έκπεμχομένου φωτός έκ τών φανών είναι τά Ακόλουθα: 

_ φβνός χορείας: λευκό ή κίτρινο «εείβεύί», 

_ φανός διασταυρώσεως: λευκό ή κίτρινο «μίβαΐίε, 

- έμχρώσθιος φανός όμίχλης: λευκό ή κίτρινο, 

- φανός όπισθοχορείας: λευκό, 

- φανής δείκτης χορείας: κίτρινο ήλέκχρου, 

- σήμα κινδύνου: κίτρινο ήλέκτρου, 

- φανός χεδήσεως: έρυθρό, 

- διάταξη φωτισμού της άχισβίας πινακίδας 

κυκλοφορίας: λευκό, 

- έμπρόσθιος φανός θέσεως: λευκό' κίτρινο «κίβαίί» είναι 

άποδεκτώ άν ό έμπρόσθιος φανός 
είναι ένσωματωμένος έντός ένώς 
χροβολέως χρώματος κίτρινου 


- όπίοθιος φανός δέσεως: 

- Οπίσθιος φανός όμίχλης: 
■ - φανός σταθμεύσεως: 


- φανός όγκου: 

- Οπίσθιος άντανακλαστήρας, μή 
τριγωνικός: 

- Οπίσθιος άντανακλαστήρας, τριγωνικός: 

- έμπρόσθιος άντανακλαστήρας, μή 
τριγωνικός (■): 

- πλευρικός άντανακλαστήρας, μή 
τριγωνικός: 


«ιεΙεαΐΓ», 

έρυθρό, 

έρυθρό, 

λευκό έμχρός έρυθρό χίσω, κίτρινο 
ήλέκτρου άν είναι ένσωματωμένος 
στους πλευρικούς φανούς δεικτών 
χορβίος, 

λευκό έμχρός, έρυθρό χίσω, 

έρυθρό. 

έρυθρό. 

χρώμα τού φωτός πού δέχεται, 
κίτρινο ήλέκτρου. 


Έν τοότοις έφόοον όλες οί Απαραίτητες προδιαγραφές γιά τήν πραγματοποίηση 
τής διαδικασίας έγκρίοεως ΕΟΚ δέν θά είναι έφαρμόσιμες, ή έκλογή τοΟ 
έκπεμχομένου χρώματος έκ τών φανών πορείας, τών φανών διασταυρώσεως καί 
τών έμχροσθίων φανών όμίχλης Αφήνεται στά Κράτη μέλη. 


3.14. Ή λειτουργία τών ένβεικτικών ένάρξεως λειτουργίας είναι δυνατό νά 

άντικατασταθεΧ άχό τά ένδεικτικά λειτουργίας. 

3.13. Κρυφοί φανοί 

3.13.1. Ή Απόκρυφη τών φανών Απαγορεύεται, έκτός της άχοκρύφεως τών φανών 
χορείας, τών φανών διαστα υ ρώσεως καί τών έμχροσθίων φανών όμίχλης χοό 
δύνανται νά άχοκρύβονται όταν δέν λειτουργούν. 

3.133. Ένας φανός φωτισμού σέ θέση χρήσεως πρέπει νά χαραμείνει στή θέση αύτή άν ή 

άναφερομένη στό σημείο 3.13.2.1 βλάβη έχέρχεται άφ’ έαντής ή σέ συνδυασμό μέ 
μιας άχό τίς άααριθμούμ ε νες βλάβες στό σημείο 3.133.2. 

3.133.1. Απουσία κινητήριου δυνάμεως γιά τά χειρισμό τού φανού: 


0) όνομαξόμενος έχίσης άχρωμος ή λευκός άντανακλαστήρας. 
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' 3 15 3 λΐΙΧθυβγί ® ς τοΰ νκϊίαμοΰ άποκρύψεως ή Αλλων έλαπωματι- 

φωτιομοϋ πρέπει νά δύναται νά τεθεί οέ^χ^^^ίς^^ 

λ. οε δίοη ΧΡήσεως χωρίς νά άναφδοΟν. Πάντως στόν 

κρ^ση τών όμαδοποιημένω ν φανών πορείας καί τών φανών διασταυρώσει» 
άνωτέρω χειρισμός άπαιτεΐται μόνο γιά τ6 άναμμα τώνφανών ^ταΧ^ς 

< ί ηΥθ0 ^ * ρί * £ι νΛ ε1ναι δυνατό νά σταματήσει έκουσίως ή 
κίνηση χών άναμμίνων προβολέων, πρίν νά έπιτευχδεί ή δέση χρήαεως. -Οταν 

δώίκωι κ ^ υν< *^ αμ δ ώσεω ί τών δλλων χρησιμοποιούντων τήν όδόκατά τή 
“ ^ Α Κ1 ^ |αε ?1. Χ<&ν ^βολ^ων, αύτοί δέν πρέπει νά είναι δυνατό ^ά 
άνάβουν παρά μόνο άφότου άποκτήσουν τήν τελική δέση. 

’·'' ΐνΐ> ' °" ,ν Λ. Λ, “ , ' ,ξ ’ Ι Λπ ' ,χ ν>''*>ϊ<»ς ιυριοκιιαι ιιι Οιρμυκρικιια π,.» π,ρ,λιιμίκ.ητιΐι μπαζυ 3<> 

χαι +50 ό φανός πρέπει νά δυνατοί νά λάβει τήν τελική θέση Ανοίγματος ίντός τών 
τριών δευτερόλεπτων που ΑχολυυΟούν τόν Αρχικό χειριομό ιού Λ·' ,άνου χειρισμού . 

«3.16. Αριθμός φανών 

Ο άριόμός τών τοποθετημένων έπί τού όχήματος φανών πρέπει νά είναι Ισος πρός 
τόν(τους) άριδμό(ούς) πού προσδιορίζεται(ονται) στό ύποοημείο 2 τών σημείων 4.1 Ιως 


4. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΗΕΙΔΙΚ.ΕΥΣΕ1Σ 

4.1. Φανός πορείας 

4.1.1. Παρονοία 

Ύποχρεωτική έπί τών όχημάτων μέ κινητήρα. 

Απαγορευμένη έπί τών ρυμουλκουμένων. 

4.1.2. Άριόμός 
2 ή 4. 

4.1.3. Σχήμα τοποάετήοεως 
Καμμία έπί μέρους έξειδίκευση. 

4.1.4. θέση 

4.1.4.1. Κατά πλάτος: 

τά έξωτερικά άκρα τής φωτίζουσας περιοχής δέν πρέπει σέ καμμιά περίπτωση νά 
εύρίσκονται πλησιέστερα στό άκρότατο τοο πλάτους άπό άκρο σέ άκρο ταδ 
όχήματος άπό ότι τά έξωτερικά άκρα τής φωτίζουσας περιοχής τών φανών 
διασταυρώσεως. 

4.1.4.2. Κατά ύψος: 

Καμμία έπί μέρους έξειδίκευση. 

+4.1.4.3. Κατά μήκος: 

στό έμπρόσθιο τμήμα τού όχήματος καί τοποθετημένος μέ τέτοιον τρόπο ώστε τό 
έκπεμπόμενο φώς νά μήν είναι αίτιο όχλήσεως γιά τόν όδηγό, ούτε άμέοως, ούτε έμμέοως 
μέσω τών κατόπτρων όόηγήαεως καί/ή μέσω άλλων άναχλωοών έπιφανειών τού όχήματος.» 
€4.1.5. Γεωμετρική όρατάτης 

Ή όρατότης τής φωτιζούσης περιοχής, συμπεριλαμύανομένης τής όρατότητος μέσα στις 
ζώνες πού δέν φαίνονται φωτισμένες κατά τή θεωρούμενη διεύθυνση παρατηρήσεως, 
πρέπει νά έξασφαλισθεΐ στό έσωτερικό.ένός άποκλ ίνοντος χώρου πού περιορίζεται άπό τίς 
γενέτειρες πού άπτονται στό δλο μήκος τού περιγράμματος τής φωτιζούσης περιοχής καί 
πού σχηματίζουν γωνία τουλάχιστον 5" ώς πρός τόν άξονα Αναφοράς τού προβολέως. Ός 
άρχή μετρήσεως τών γωνιών γεωμετρικής όρατότητος λαμβάνεται τό περίγραμμα τής 
προβολής τής φωτιζούσης περιοχής έπί ένός έγκαρσίου έπιπέδου πού είναι έφαπτόμενο στό 
έσωτερικό τμήμα τής ύάλου τού προβολέως.» 

4.1.6. Προσανατολισμός 
Πρός τά έμετρός. 

Εκτός τών άπαραιτήτων διατάξεων γιά γή διατήρηση μιας όρδής ρυδμίσεως καί 
όταν ύπάρχουν δύο ζεύγη φανών πορείας τό ένα άπό αύτά πού άχοτελεΐται άπό 
προβολείς πού έχουν μόνο τή λειτουργία «πορεία» δύναται νά είναι κινητό 
συναρτήσει τής γωνίας στροφής τοο συστήματος διευδόνσεως, τής περιστροφής 
πραγματοποιουμένης περί άξονά αίσθητώς κατακόρυφο. 

4.1.7. Δύναται νά είναι «δμαόοαοιημόνος» 

μέ τό φανό διασταυρώσεως καί τούς άλλους έμπροσδίους φανούς. 

4.1.8. Δέν όύναται νά «αννάνασΦεΙ» 
μέ κανένα άλλο φανό. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


3054 


4.1.9. 

4.1.9.1. 

4.1.9.2. 

4.1.9.3. 

4.1.9.4. 

4.1.10. 
4.1.10.1. 


4 1 102. 


4.1.12. 

4.1.12.1. 

4.1.12.2. 

4.2. 
4.2.1. 


4.2.2. 

4.2.3. 

4.2.4. 
4.2.4.1. 


4.2.4.2. 

4.2.4.3. 


4.2.6. 
4.2.6.1. 


42.6.2. 


Δύναται νά «Ενσωματωθώ άψΛΐβαίως» 

μέ φανό διασταυρώσεως, Εκτός άν ό φανός χορείας είναι κινητός συναρτήσει τής 
στροφής τοΟ συστήματος διευθύνσεως* 
μέ τόν Εμπρόσθιο φανό δέσεως* 
μέ τόν Εμπρόσθιο φανό όμίχλης' 
μέ τό φανό σταθμεύσεως. 

•Ηλεκτρική σύνδεση λειτουργίας 

Τό Αναμμα τών φανών πορείας δύναται νά πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα ή κατά 
ζεύγη. Κατά τή μετατροπή φωτεινής δέσμης διασταυρώσεως σέ φωτεινή δέσμη 
πορείας άπαιτεΐται νά άνάψει τουλάχιστον ένα ζεΟγος φανών πορείας. Κ ατά τή 
μετατροπή φωτεινής δέσμης πορείας σέ φωτεινή δέσμη διασταυρώσεως π^>ει νά 
πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα ή σβέση όλων τών φανών πορείας. 

ΟΙ φανοί διασταυρώσεως δύνανται νά παραμένουν άναμιιένοι ταυτόχικτνπ μέ τιμ'κ; 
φανοί* ποοείας. 

«4.1.11. Ενδεικτικά 

Ενδεικτικό ένάρξιως λειτουργίας ΰποχμιωτικί» · 


Άλλες προδιαγραφές 

Ή μεγίστη ένταση τοΟ συνόλου τών φωτεινών δεσμών πορείας Ικανών νά 
όφίστανται ταυτόχρονα δέν πρέπει νά ύπερβαΐνει τΙς 225 000 «1. 

Αύτή ή μεγίστη Ενταση έπιτυγχάνεται δι' άδροΐσεως τών μεμονωμένων μεγίστων 
Εντάσεων πού μετρώνται κατά τήν έπικύροκτη τοΟ τύπου καί πούάναφέρονται έπΐ 
τών δελτίων έπικυρώσεως τών σχετικών πρός αύτά. 

Φανοί διασταυρώσεως 

Παρουσία 

Υποχρεωτική έπΐ τών όχημάτων μέ κινητήρα. 

Απαγορευμένη έπΐ τών ρυμουλκουμένων. 

Άριύμός 

2 . 

Σχήμα νοπο&ετήοεως 
ΚαμμΙα έπί μέρους έξειδίκευση. 
θέση 

Κατά πλάτος: 

τό άκρο τής φωτίζουσας περιοχής τό πλέον άπομακρυσμένο άπό τό διάμηκες 
έπίπεδο στό μέσο τοΟ όχήματος δέν πρέπει νά εύρίσκεται περισσότερο τών 400 μμ 
άπό τοΟ άκροτάτου τού πλάτους άπό άκρο σέ άκρο τού όχήματος. 

Τά έσοτερικά άκρα τών φωτιζουσών περιοχών πρέπει νά άπέχουν μεταξύ τους 
τουλάχιστον 600 μμ. 

Καθ’ ύφος: 

ύπεράνω τοΟ Εδάφους: Ελάχιστο 500 μμ, μέγιστο 1 200 μμ. 

Κατά μήκος: 

Εμπροσθεν τού όχήματος· ό όρος αύτός θεωρείται ότι πληρσΟται άν τό 
έκπεμπόμενο φώς δέν είναι ένα αίτιο όχλήσεως γιά τόν όδηγό ούτε άμέσως ούτε 
Εμμέσως μέσω τών άνακλώντων κατόπτρων όδηγήσεως καί/ή μέσω άλλων 
άνα κλωσών Επιφανειών τοΟ όχήματος. 

«4.2.5. Γεωμετρική ορατότης 

Καθορίζεται Εκ τών γωνίων α καί 6 κατά τήν έννοια τοΰ σημείου 1.9: 
α«* 15* πρός τά άνω καί 10° πρός τά κάτω, 
ό * 45* πρός τό Εξωτερικό και 10° πρός τό Εσωτερικό. 

Δοθέντος δτι οΐ φωτομετρικές τιμές πού άπαιτοΰνται γιά τούς φανούς διασταυρώσεως δέν 
καλύπτουν δλο τό πεδίρ γεωμετρικής όρατότητος, μιά Ελάχιστη τιμή 1 αΐ μέσα οτόν 
άπομένοντα χώρο Απαιτείται κατά τή διάρκεια τής έγχρίαεως. *Η παρουσία τοιχωμάτων ή 
υ ξοπλισμού πλησίον τού προόολέα δέν πρέπει νά άποτελεϊ άφορμή γιά δευτερεύοντα 
φαινόμενα πού είναι Ενοχλητικά γιά τούς άλλους χρηοιμοποιοϋντες τήν όδό . 
Προσανατολισμός 

Η κατάκλιση της δέσμης διασταυρώσεως μετραται ύπό στατική συνθήκη σέ όλες 
τΙς καταστάσεις μέ φορτίο πού προσδιορίζονται στό συμπληρωματικό 
παράρτημα I. ^ 

νά παραμένει περιεχομένη μεταξύ 
ιρχικής κατακλίσεως ρυθμισμένης 
>νό μέ Ενα άτομο στή θέση τοΟ 

Η άρχική ρύθμιση πρέπει νά είναι σαφώς Εξειδικευμένη άπό τόν κατασκευαστή 
γιά κάθε τύπο όχήματος καί πρέπει νά έμφαίνεται σέ μικρή πινακίδα σέ κάθε 
όχημα. 

Η προηγσυμένη συνθήκη δύναται νά πληρσΟται Εξάλλου μέσω μιας διατάξεως πού 
ένεργεί Επί τής σχετικής δέσεως τοΟ προβολέως καί τοΟ όχήματος. Σέ περίπτωση 
βλάβης τής διατάξεως αότής ή φωτεινή δέσμη δέν δύναται νά λάβει θέση λιγότερο 


Η κατάκλιση τή δέσμης διασταυρώσεως πρέπει 
0,5 καί 2,554 χωρίς παρέμβαση τής χειρός τής 6 
μεταξύ 154 καί 1,554 όταν τό όχημα είναι κι 
όδηγού. 
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4.2.7. 

4.2.8. 

4.2.9. 

4.2.9.1. 

4.2.9.2. 

4.2.10. 


4.3. 

4.3.1. 

4.3.2. 

4.3.3. 

4.3.4. 

4.3.4.1. 

4.3.4.2. 

4.3.4.3. 


4.3.5 


4.3.6 


κεκλιμένη άπό αύτήν στήν όποία εύρίσκετο όταν έμφανίσβηκε ή βλάβη της 
διατάξεως. 

Η διάταξη πού άναφέρεται στό σημείο 4.2 6.2. πρέπει νά είναι αύτόματη. 

ΟΙ διατάξεις ρυβμίσεως διά χειρός τόσο τού συνεχοΟς τύπου δσο καί τού τύπου 
κατά στάδια είναι πάντως άπυδ· κτές, έφόσον ύπάρχει μία 9έση Ισορροπίας πού 
έπιτρέπει τή ρίιΟμιση τών προβολέων στόν άρχικό προσανατολισμό πού 
ύποδεικνύεται στό σημείο 4.2.6.1. μέ τή χρήση τών παραδοσιακών κοχλίων 
ρυβμίσεως. Αύτά τά συστήματα ρυβμίσεως διά τής χειρός πρέπει νά είναι δυνατό 
νά έπιδέχονται χειρισμό άπό τή βέση όδηγήσεως. ΈπΙ τού συστήματος χειρισμοΟ 
τής διατάξεως τών συστημάτων ρυβμίσεως συνεχοΟς τύπου πρέπει νά 
άπεικονίζονται χαρακτηριστικά σημεία δεικνύοντα τίς πλέον χαρακτηριστικές 
καταστάσεις φορτίσεως. 

Ό άριβμός τών σταδίων τών διατάξεων ρυβμίσεως κατά στάδια πρέπει νά είναι 
τέτοιος ώστε νά έγγυάται, λαμβάνοντας σάν βάση έναν άρχικό προσανατολισμό 
πού περιέχεται μεταξύ - 1% καί -1.5% τήν τήρηση τής αίχμής τών τιμών πού 
περιέχονται μεταξύ -0,5% καί -2,5% γιά τίς καταστάσεις φορτίσεως πού 
προσδιορίζονται στό συμπληρωματικό παράρτημα 1. Γιά τίς διατάξεις τοΟ τύπου 
κατά στάδια, οί καταστάσεις φορτίσεως πρέπει νά ύποδεικνύονται καθαρά 
πλησίον τού συστήματος χειρισμοΟ τής διατάξεως. 

Δύναται νά είναι «όμαδοποιημένος» 

μέ τό φανό πορείας καί τούς άλλους έμπροσβίους φανούς. 

Δύν δϋναται νά νσννδυααΦεΙ» 
μέ κανένα άλλο φανό. 

Δύναται νά «ένσωματω&εΐ άμοιβαίως» 

μέ τό φανό πορείας, έκτός άν αύτός είναι κινητός συναρτήσει τής στροφής τοΟ 
συστήματος διευβύνσεως' 

μέ τούς άλλους έμπροσβίους φανούς. 

Ηλεκτρική σύνδεση λειτουργίας 

Ό χειρισμός περάσματος στό φανό διασταυρώσεως πρέπει νά προκαλέσει τήν 
ταυτόχρονη σβέση όλων τών φανών πορείας. 

ΟΙ φανοί διασταυρώσεως δύνανται νά παραμείνουν άναμμένοι ταυτόχρονα μέ 
τούς φανούς πορείας. 

«4.2,11. Ενδεικτικά 

Ενδεικτικό προαιρετικό.» 

4.2.12. Άλλες προδιαγραφές 

ΟΙ προδιαγραφές τοΟ σημείου 3.5.2 δέν έφαρμόζονται στούς φανούς 
διασταυρώσεως. 


Εμπρόσθιοι φανοί όμίχλης 
Παρουσία 

Προαιρετική έπί τών όχημάτων μέ κινητήρα. 
Απαγορευμένη έπί τών ρυμουλκουμένων. 

Αριθμός 

2 . 


Σχήμα τοΛοθετήσεως 
Καμμία έπί μέρους έξειδίκευση. 

θέση 

Κατά πλάτος: 

τό πλέον άπομακρυσμένο σημείο τής φωτίζουσας περιοχής τού διαμήκους 
έπιπέδου στό μέσο τού όχήματος δέν πρέπει νά εύρίσκεται περισσότερο τών 400 μμ 
άπό τού άκρου τού πλάτους άπό άκρο σέ άκρο τού όχήματος. 

Καβ’ ύψος: 

250 μμ τουλάχιστον ύπεράνω τού έδάφους. 

Κανένα σημείο τής φωτίζουσας περιοχής δέν πρέπει νά εύρίσκεται ύπεράνω τού 
ύψηλοτέρου σημείου τής φωτίζουσας περιοχής τοΟ φανού διασταυρώσεως. 


Κατά μήκος: 

έμπροσθεν τού όχήματος: ή συνβήκη αύτή βεωρείται ότι πληροΟται άν τό 
έκπεμπόμενο φώς δέν είναι ένα αίτιο όχλήσεως γιά τόν δδηγό ούτε άμέσως ούτε 
έμμέσως μέσω τών άνακλώντων κατόπτρων όδηγήσεως καί/ή μέσω άλλων 
άνακλωσών έπιφανειών τού όχήματος. 

Γεωμετρική όρατότητα 

Καβορίζεται άπό τίς γωνίες α καί β όπως αύτές καθορίζονται στό σημείο 1.9: 

α - 5° πρός τά άνω καί πρός τά κάτω. 

β~45° πρός τό έξωτερικό καί 10” πρός τό έσωτερικό. 


[Ιροοανατολιομδς 

Ο προσανατολισμός τών έμπροσθίων φανών όμίχλης δέν πρέπει νά μεταβάλλεται 

,υναρτήσει τής στροφής τού συστήματος διευβυνσεως. 

Γίρέπει νά είναι προσανατολισμένοι πρός τά έμπρός χωρ£ νά τυφλώνουν ούτε νά 
Ινοχλοον ύπερβολικά τούς άντιβέτως έρχομένους όδηγους ή τούς άλλους 
[ρησιμοποιούντας τήν όδό. 
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4.3.7. 

4.3.8. 

4.3.9. 

4.3.9.1. 

4.3.9.2. 

4.3.9.3. 

4.3.10. 


4.4. 

4.4.1. 

4.4.2. 

4.4.3. 

4.4.4. 

4.4.4.1. 

4.4.4.2. 
4.4.4.3 

4.4.5. 


4.4.6. 

4.4.7. 

4.4.8. 

4.4.9. 

4.4.10 


4.5. 

4.5.1. 


4.5.2. 


Δϋναται νά είναι «όμαόοποιημένος» 
μέ ιούς άλλους έμπροσθίους φανούς. 

Δέν άΟναναι νά «ο υνόυασάεϊ» 
μέ άλλους έμπροσθίους φανούς. 

Δϋναναι νά «ένοωματα&εΐ Αμοιβαία» 

μέ φανούς πορείας Ακινήτους συναρτήσει της στροφής τοθ συστήματος 
διευθύνσεως, δταν ύπάρχουν τέσσερις φανοί πορείας 


μέ τόν έμπρόσθιο φανό θέσεως 
μέ τό φανό σταθμεύσεως. 


Ηλεκτρική σύνδεση λειτουργίας 
ΟΙ έμπρόσθιοι φανοί όμίχλης πρέπει νά δύνανται 
κεχωρισμένως Από τούς φανούς πορείας ή τούς 
άντιστρόφως. 


νά Ανάβουν καί νά σβήνουν 
φανούς διασταυρώσεις καί 


«4.3.11. Ενδεικτικό 


Ενδεικτικό προαιρετικό.» 

Φανός όκισφοποριίας. 

Παρουσία 

Υποχρεωτική έπί τών όχημάτων μέ κινητήρα. 

Άριύμύς 

1 ή 2. 

Σχήμα τοποάετήσέως 
Καμμία έπί μέρους έξειδίκευση. 
θέση 

Κατά πλάτος: 

Καμμία έπί μέρους έξειδίκεύση. 

Καθ’ ύψος: 

250 μμ τό έλάχιστο καί 1 200 μμ τό μέγιστο ύπεράνω τοθ έδάφους. 

Κατά μήκος: 

στό όπισθεν τοθ Οχήματος. 

Γεωμετρική Ορατότητα 

Καθορίζεται άπό τίς γωνίες α καί β όπως αύτές καθορίζονται στό σημείο 1.9: 

α—15° πρός τά άνω καί 5° πρός τά κάτω, 

β—45° πρός τά δεξιά καί Αριστερά άν ύπάρχει ένας μόνο φανός, 

β—45° πρός τό έξωτερικό καί 30° πρός τό έσωτερικό άν ύπάρχουν δύο. 

Προσανατολισμός 
Πρός τά όπίσω. 

Δύναται νά είναι «όμαόοποιημένος» 
μέ όποιοδήποτε Αλλο όπίσθιο φανό. 

Δέν δύναται νά «σννδυασάεI» 
μέ Αλλους φανούς. 

Δέν όύναται νά «ένοωματωΦβ Αμοιβαία» 
μέ άλλους φανούς. 

Ηλεκτρική σύνδεση λειτουργίας 

Λΐ.ν δύναται νά είναι Αναμμένος παρά μόνυ άν ύ μοχλός τοθ κιβωτίου ταχυτήτων 
είναι τοποθετημένυς σέ θέση όπισθίας κινήαεως καί άν ή διάταξη πού καθορίζει 
τήν κίνηση ή τή στάση τοθ κινητήρα εύρίσκεται σέ τέτοια θέση ώστε ή κίνηση τοθ 
κινητήρα νά είναι δυνατή. Δέν πρέπει νά δύναται νά Ανάβει ή νά παραμένει 
Αναμμένος άν ή μία ή ή άλλη τών Ανωτέρω συνθηκών δέν πλημοΟται. 

«4.4.11. Ενδεικτικό 


Ενδεικτικό προαιρετικό.» 

Φανός δείκτης πορείας. 

Παρουσία (βλ. συμπληρωματικό παράρτημα 4) 

Υποχρεωτική. ΟΙ τύποι τών φανών δεικτών πορείας διαιρούνται σέ κατηγορίες (1, 

2 καί 5) τών όποιων τό σύνολο έπί τού αύτού όχήματος σχηματίζει ένα σχήμα 
τοποθετήσεως («Α» καί «Β»). 

Τό σχήμα «Α» έφαρμόζεται σέ όλα τά όχήματα μέ κινητήρα. 

Τό σχήμα «Β» δέν έφαρμόζεται παρά μόνο στά ρυμουλκούμενα. 

Άμιάμός 

Ό Αριθμός τών διατάξεων πρέπει νά είναι τέτοιος ώστε νά δύνανται νά παρέχουν. 
τίς ένδίείξεις πού Αντιστοιχούν σέ ένα τών σχημάτων τοποθετήσεως πού 
άναφέρονται στό σημείο 4.5.3. 

«4.5.3. Σχήμα τοποθετήσεως 

Α. 2 έμπρόσδιοι φανοί δείκτες χορείας (κατηγορία 1). 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΉΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕβΣ (ΤΕΥΧΟΣ Τ1ΡΟΤΟΙ*) 


3057 


+ .·5 4 


4.5.4.2. 

4.5.4.3. 

4.5.5. 

4.5.6. 

4.5.7. 

4.5.9. 

4.5.10. 


2 όπίοθιοι φανοί δείχτες πορείας (κατηγορία 2). 

2 πλευρικοί Επαναληπτικοί φανοί δείκτες πορείας (κατηγορία 5). 

Όταν Εχουν τοποθετηθεί φανοί πού συνδυάζουν τις λειτουργίες Εμπρόσθιων φανών 
δεικτών πορείας (κατηγορία 1) καί των πλευρικών Επαναληπτικών φανών δεικτών 
πορείας (κατηγορία 5), είναι δυνατόν νά τοποθετηθούν δύο συμπληρωματικοί πλευρι¬ 
κοί Επαναληπτικοί φανοί δείκτες πορείας (κατηγορία 5) γιά νά Ικανοποιηθούν οί 
συνθήκες όρατότητος πού άπαιτούνται στό σημείο 4.5.5. 

Β. 2 ώπίσθιοι φανοί δείκτες πορείας (κατηγορία 2).» 


Θέση 

Κατά πλάτος: 


«4.5.4.1. Κατά πλάτος: 

Τό άκρο τής φωτιζούσης περιοχής τό πλέον άπομεμακρυσμένο άπό τό διάμηχες στό μέσο 
τού όχήματος Επίπεδο δέν πρέπει νά εύρίακεται περισσότερο άπό 400 πιω άπό τό πλέον 
προεξέχσν άκρο τού όχήματος. 

"Η Ελάχιστη Απόσταση μεταξύ τών Εσωτερικών άκρων τών δύο φωτιζουσών περιοχών 
πρέπει νά είναι 600 πιπι. Όταν ή χατακόρυφη Απόσταση μεταξύ τού όπισθίου φανού δείκτη 
πορείας καί τού Αντιστοίχου όπισθίου φανού θέσεως είναι Ιση ή μικρότερη τών 300 πιιη. ή 
Απόσταση μεταξύ τού ΑκροτΑτου τού πλάτους Απ* Ακρου σέ Ακρο τού όχήματος καί τού 
Εξωτερικού Ακρου τής φωτιζούσης περιοχής τού όπισθίου φανού δείκτου πορείας δέν 
πρέπει νΑ είναι πλέον τών 50 πιπι μεγαλύτερη Από τήν Απόσταση μεταξύ τού ΑκροτΑτου τού 
πλάτους Απ’ Ακρου σέ άκρο τού όχήματος καί τού Εξωτερικού Ακρου τής φωτιζούσης 
περιοχής τού Αντιστοίχου όπισθίου φανού θέσεώς. 

ΓιΑ τούς Εμπρόσθιους φανούς δείκτες πορείας, ή φωτίζουσα περιοχή πρέπει νά Απέχει 
τουλάχιστον 40 π»πι Από τή φωτίζουσα περιοχή τών φανών διασταυρώσεως ώς Επίσης και 
τών Εμπρόσθιων φανών όμίχλης. Αν ύπάρχουν. ΜιΑ μικρότερη Απόσταση είναι δεκτή Αν ή 
φωτεινή Ενταση στόν άξονα Αναφοράς τού φανού δείκτη πορείας είναι τουλάχιστον Ιση μέ 
400 αΐ.» 


Καθ’ ύψος: 

ύπεράνω τοΟ Εδάφους: 500 μμ τουλάχιστον γιά τούς φανούς δείκτες τής 

350μμ τουλάχιστον γιά τούς φανούς δείκτες τών κατηγοριών 1 καί 2 

1 500 μμ τό μέγιστο γιά Αλες τίς κατηγορίες. , , 

-Αν ή δομή τού όχήματος δέν Επιτρέπει τήν τήρηση αύτοΟ τού άνωτάτου όρίου, τό 
ύφηλότερο σημείο τής φωτίζουσας περιοχής θά δύναται νά εύρίσκεται σέ 2 300 μμ 
γιάτούς φανούς δείκτες πορείας τής κατηγορίας 5 καί σέ 2 100 μμ γιά αύτους τών 
κατηγοριών I καί 2. 

Κατά μήκος: . 

Λ Απόσταση μεταξύ τού κέντρου Αναφοράς τής φωτίζουσας περ^ήί «0 

2 500 μμ όταν ό Εξοπλισμός τού όχήματος Εχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα πρός τό 
σχήμα Α. 

Γεωμετρική δρατότητα 

, 4 „ ·„ 

τούς λυρικούς φανούς δείκτες πορείας τού σχήματος Λ, Αν τό ύψος τους 
ύπεράνω τού Εδάφους είναι μικρότερο τών 750 μμ. 

Προσανατολισμός _, 

-Αν είδικές Εξειδικεύσεις τοποθετήσεως «ροβλέπονται άπό τόν κατασκευαστή 

πρέπει νά γίνουν σεβαστές. 

Δύναται νά είναι « όμαδοπ οιημένος » 
μέ Ενα ή περισσότερους φανούς. 

«4.5.8. Δέν δύναται νά συνόυασθεϊ 

μέ Εναν άλλο φανό. Λύναται πάντως νά συνδυάζεται μέ τούς δείκτες πορείας μιας άλλης 
κατηγορίας.» 

Αέν δύναται νά «Ενσωματωθεί άμοιροι ως» 
παρά μόνο μέ τό φανό σταθμεύσεως. 

Ηλεκτρική σύνδεση λειτουργίας 

Τό Λνααμα τών φανών δεικτών πορείας είναι Ανεξάρτητο τοΟ άνάμμστος τών 
-Απαντες οί φανοί δεικτών πορείας πού εύρίσκονται έπί τής αύτής 
ίί^^^όχήματ^άνάβουν καί σβήνουν διά τού αύτοΟ χειρισμού καί πρέπει 

νά άναβοσβήνουν συγχρόνως. 

«4.5.11. Ενδεικτικό 

Ενδεικτικό λειτουργίας υποχρεωτικό γιά δλους τούς Εμπρόσθιους καί όπισθίους φα^ύς* 

? είχι£ς πορείαΓ^ναται νά είναι Απτικό ή Ακουστικό, ή^τόδυσ 

πρέπει νά^ναβοοόήνει καί νά σβήνει ή νά παραμένει Αναμμένο χωρίς νά Αναβοσβήνει ή 
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4.5.12. 


4.6. 

4.6.1. 

4.6.2. 

4.6.3. 

4.6.4. 
46.4.1. 
4.6.4.2. 
4.6.4.3 

4.6.5. 

4.6.6. 

4.6.7. 

4.6.8. 

4.6.9. 


4.6.12. 


4.7. 

4.7.1. 

4.7.2. 

4.7.3. 

4.7.4. 

4.7.4. Ι. 

4.7Α.2. 


π απουσιάζει μιά σημαντική Αλλαγή συχνότητος τουλάχιστον στήν περίπτωση ελαττωμα¬ 
τικής λειτουργίας Ενός οίουδήποτε Εκ τών έμπροσόίων ή όπιαύίων φανών-δεικτών χορείας. 
Άν είναι Αποκλειστικά Ακουστικά, πρέπει νά είναι εύκρινως Αντιληπτό διά τής Ακοής καί 
νά παρουσιάζει μία σημαντική Αλλαγή τής συχνάτητος τουλάχιστον στήν περίπτωση 
Ελαττωματικής λειτουργίας ένός οίουδήποτε έκ τών έμπροσθίων καί Απισδίοτν φανών 
δεικτών πορείας. 


"Οταν Ενα όχημα μέ κινητήρα Εχει Εξοπλισβεϊ γιά νά Ελκει Ενα ρυμουλκούμενο, πρέπει νά 
είναι Εφοδιασμένο μέ Ενα ειδικό Απτικό Ενδεικτικό λειτουργίας γιά τούς φανούς-δείκτες 
πορείας τού ρυμουλκού μενού Εκτός Αν τό Ενδεικτικό τού Ελκοντος Αγήματος Επιτρέπει τή 
διάγνωση τής βλάβης Ενός οίουδήποτε Από τούς φανούς -δείκτες πορείας τού συνόλου τού 
Αχήματας πού διεμορφώδη τοιουτοτρόπως.» 

"Αλλες προδιαγραφές 

Φανός πού Αναβοσβήνει μέ μία συχνότητα 90 ±30 περιόδων άνά λεπτό. Ό 
χειρισμός δέσεως σέ λειτουργία τοΟ φαπεινοο σήματος πρέπει νά Ακολουθείται 
Από τό Αναμμα τοΟ φανοΟ έντός διαστήματος ένός δευτερολέπτου τό μέγιστο καί 
άπό τήν πρώτη σβέση τοΟ φανοΟ έντός διαστήματος ένός καί ήμίσεως 
δευτερολέπτου τό μέγιστο. 

Όταν Ενα όχημα μέ κινητήρα είναι Εξοπλισμένο γιά νά Ελκει Ενα ρυμουλκούμενο, 
ό χειρισμός τών φανών δεικτών πορείας τού όχήματος πού Ελκει πρέπει νά θέτει 
έπΙσης σέ λειτουργία τούς φανούς δείκτες πορείας τοΟ ρυμουλκουμένου. 

Σέ περίπτωση έλατωματικής λειτουργίας διαφορετικής άπό ένα βραχυκύκλωμα 
ένός φανού δείκτου πορείας οί Αλλοι φανοί πρέπει νά συνεχίζουν νά 
Αναβοσβήνουν, Αλλά ύπό αύτές τΙς συνθήκες ή συχνότητα δϋναται νά είναι 
διάφορη αύτής πού προδιαγράφεται. 

Σήμα κινδύνου 

Παρουσία 
Υποχρεωτική. 

Άριόμδς 

Σχήμα νοπο&ετήοεως 
Θέση 

Κατά πλάτος: 

Καθ’ ύψος: 

Κατά μήκος: 

Γεωμετρική ύρατότης 
Π ροσανατολισμός 

Δϋναται/ όέν όϋναται νά «είναι όμαδοπτοιημένος» μέ 
Δϋναται /όέν άύναται νά «συνάυασόεΐ» μέ 
όύναται/Αέν Δϋναται νά «ϋνοωματ ωόεΖ άμοιβαίως» μέ 
•4.6.10. Ηλεκτρική σύνδεση Λειτουργία., 

Η 6έοη οί λειτουργία τού σήματος πρέπει νά πραγματοποιείται μέ ένα διακριτικό Λργανο 
Xαριθμού που Επιτρέπει ιό σύγχρονο Αναβόοβημα δλων τών φανών-δεικτών πορείας . 
«4.6.11. Ενδεικτικό 


συμφώνοβς πρός τίς προδιαγραφές 
τών Αντιστοίχων στοιχείων τού 
σημείου 4.5. 


Ενδεικτικό Ενάρζεως λειτουργίας υποχρεωτικό. Φωτεινό Ενδεικτικό πού Αναβοσβήνει καί 
τΑ όποιο δϋναται νά λειτουργεί σΕ συνΑυαομό μΕ τό ή τά Ενδεικτικό πού προδιαγράφονται 
στο σημείο 4.5.11.» * 


προΟίαγραφϊς 

“ΓΤ' * "(*>δκ»γρα<«ς τοο οημείο. < 5 12 Ό,αν ί™ ^ 

τψέχει να σέτ£ΐ έχίαης σί λειτουργία τούς Φανούς δείκτετ ικηητί/ιτ τηη 

Γ 1 **® * ινδύνου ^«ι νά δύναται «άλειτουργεΓά«ώμα καί 
4 διάταξη που καθορίζει τήν κίνηση ή τήν παύση λειτουονίαε τοο κυ^τά™ 

••νος τι έ ήι ως 

Παρουσία 


Υποχρεωτική. 

'Αρεόμός 

2 . 


Σχήμα τοκρόβτήοεως 
Κβμμίβ έπί μέρους έξειδίκευση. 
Θέση 


Κατά πλάτος: 

1 300 μμ. 04 4κ(Χ> σέ 4κρο το ° δχήρβτος είναι μικρότερο τών 


Κάθ' ύψος: 
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4.74.1. 

4.7.5. 


4.7.6. 


4.7.7. 


4.7.8. 


4.7.9. 


4.7.10. 


4.7.12. 


4.8. 

4.8.1. 

4.8.2. 

4.8.3. 

4.8.4. 

4.8.4.1. 

4.8.4.2. 

4.8.4.3. 

4.8.5. 

4.8.6. 

4.8.7. 

4.8.8. 

4.8.9. 

4.8.10. 

4.8.11. 


4.9. 

4.9.1. 


4.9.2. 

4.9.3. 


4.9.4. 
4,9.4.1. 


Κατά μήκος: 
όπιδι.ν τοΟ όχήμαχυς. 

Γεωμετμι κή όρατύτης 

Οριζόντια γωνία: 45“ πρός τό έξωχερικό καί πρός τό έσωτερικό. 

Κατακόρυφη γωνία: 15* πρός χά άνω καί πρός χά κάτω τής όριζυνχίου. 

Η κατακόρυφη γωνία ιιρός χά κάτω της όριζυντίας δύναται νά περιορκιδεΙ σέ 5° 

Λν χό ύψος χοΟ φανοο ύπιράνω χυΟ έάάφους είναι μικρότερο των 750 μμ. 

Προσανατολισμός 

Πρός χά πίσω χοΟ όχήματος. 

όύναται νά «Ινα* «όμαδοκοιημένος» 

μά Ινα ή περισσότερους άλλους όπίσδιους φανούς. 

Δέν δύναται νά «σννδυαφόεΐ» 
μέ άλλο φανό. 

Δίπατα* νά «ένοωματωάεI άμοιβαΐα» 

μέ χόν άμοιβαίο φανό δέσεως ή χό φανό σταδμεύσεως. 

Ηλεκτρική σύνόεοη λειτουργίας 

πρέπει νά άνάβει δχαν χό κυρίως σύστημα πεδήσεως χΐδεχαι σέ λειτουργία. 


«4.7.11. Ενδεικτικό 

Ενδεικτικό προαιρετικό. Άν υπάρχει, αύτό χό ένόειχχιχό πρέπει νά είναι Ινα ένόειχχικό 
λειτουργίας άποτελούμενο άπό Ινα φωτεινό ένόειχχικό πού δέν άναόοσβήνει καί χό όποιο 
άνάβει οέ περίπτωση έλαττωματιχής λειτουργίας χών φανών πεδήσεως.» 


Άλλες προδιαγραφές 

Ή φωτεινή ένταση χών φανών πεδήσεως πρέπει νά είναι σαφώς άνώχερη αύεης 
χών όπιοδίων φανών δέσεως. 


Σύστημα φωτισμού τής ύπισίΗας πχνακίόος κυκλοφορίας 


Παρουσία 

Υποχρεωτική. 


Τέτοια ώστε ή διάταξη νά δύναται νά έξασφαλίσβι 
τό φωτισμό τής δέσεως τής πινακίδας. 


όύναται νά είναι «όμαδοσοιημένος» 

μέ ένα ή περισσότερους όπίσδιους. φανούς. 

όύναται νά «συνδυαστεί» 

μέ τούς όπίσδιους φανούς δέσεως. 

όέν δύναται νά «ένσωματωδεΖ Αμοιβαία.» 

μέ ένα άλλο φανό. 

Ηλεκτρική σύνδεση λειτουργίας 

Ή διάταξη πρέπει νά άνάβει μόνο ταυτόχρονα μέ τούς όπίσδιους φανούς 
δέσεως. 

Ενδεικτικό ένάρξεως λειτουργίας 

Προαιρετικό. Άν ύπάρχεμ ή λειτουργία του πρέπει νά έξασφαλίζεται διά τοΟ 
ένδεικχικοΟ πού προδιαγράφεται διά τούς έμπρόσδιους καί όπίσδιους φανούς 
δέσεως. 

Εμπρόσθιος φανός άέβτβς 

Παρουσία 

Υποχρεωτική έπί δλων τών όχημάχων μέ κινητήρα. 

Υποχρεωτική έπί τών ρυμουλκουμένων πλάτους άνωτέρου χών I 600 μμ. 
Προαιρετική έπί χών ρυμουλκουμένων πλάτους μικροτέρου ή Ισοο πρός 
1600 μμ. 

Άριδμός 

2 . 


Άριάμός 

Σχήμα τοποδβτήσβως 
θέση 

Κατά πλάτος: 

Καδ' ύφος: 

Κατά μήκος: 
Γεωμετρική δρατότης 
Προσανατολισμός 


Σχήμα τοποάβτήσεως 
Καμμία έπί μέρους έξειδίκευση. 

θέσή 


Κατά πλάτος: 

τό σημείο της φωτίζουσας περιοχής τό πλέον Απομακρυσμένο τοΟ διαμήκους 
έπιπέ&ουστό μέσο τοΟ όχήματος δέν πρέπει νά εύρίσκεται περισσότερο τών 400 μμ 
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έκ τοΟ άκροτάτου τοΟ πλάτους άπό άκρο σέ άκρο τοΟ Οχήματος. 

Στήν περίπτωση Ενός ρυμουλκουμένου, τό πλέον άπομακρυσμένο σνμ Οο τής 
φωτίζουσας περιοχής έκ τοΟ διαμήκους στό μέσο Επίπεδο δέν πρέπει νά εύρίσκεται 
πλέον τΟν 150 μμ άπό τό άκρότατο τοΟ πλάτους άπό άκρο σέ άκρο. 

Ή έλάχιστη άπόσταση μεταξύ τφν έσωτερικΛν άκρων τΛν δύο φωτιζουσΛν 
περιοχών πρέπει νά είναι 600 μμ. 

4.9.4.2. Καθ’ ύψο? : 

ύπεράνω τοΟ Εδάφους: 350 μμ τό έλάχιστο, 1 500 μμ τό μέγιστο, ή 2 100 μμ άν τό 
σχήμα τού Αμαξώματος δέν έπιτρέπει τήν τήρηση των I 500 μμ. 

4.9.42. Κατά μήκος: 

Εμπροσθεν τού Οχήματος. 

4.9.5. Γεωμετρική όρατότης 

■Οριζόντια γωνία γιά τούς δύο Εμπρόσθιους φανούς θέσεως: 

45° πρός τό έσωτερικό καί 80® πρός τό Εξωτερικό, 
ή 80® πρός τό έσωτερικό καί 45* πρός τό Εξωτερικό. 

Κατακόρυφη γωνία: 

15® πρός τά άνω καί πρός τά κάτω τής όριζοντίου. Ή κατακόρυφη γωνία πρός τά 
κάτω τής όριζοντίου δύνανται νά περιορισθεί σέ 5* άν τό ύψος τοΟ φανοΟ ύπεράνω 
τοΟ Εδάφους είναι μικρότερο των 750. *, 

4.9.6. Προοανατολιομός 
πρός τά Εμπρός. 

4.9.7. Δύναται νά είναι «όμαόοαοιημΕνος» 
μέ κάθε άλλο Εμπρόσθιο φανό. 

4.94. Δέν άύναται νά «σννόνααθεί» 

μέ άλλους φανούς. 

4.9.9. Δέν άύναται νά «Ενσωματωθεί άψοίβαΐα» 
μέ όποιονδήποτε άλλο Εμπρόσθιο φανό. 

4.9.10. Ηλεκτρική σύνθεση λειτουργίας 
καμμία Επί μέρους Εξειδίκευση. 

4.9.11. Ενδεικτικό 

Υποχρεωτικό. Τό Ενδεικτικό αύτό δέν πρέπει'νά Αναβοσβήνει. Δέν άπαιτεΐται άν 
τό σύστημα φωτισμού τού πίνακος όδηγήσεως δέν δύναται νά είναι άναμμένο 
παρά μόνο ταυτόχρονα μέ τούς Εμπρόσθιους φανούς θέσεως. 

4.10. Οπίσθιες φανός Θέσεως. 

4.10.1. Παρουσία 
Υποχρεωτική 

4.10.2. Αριθμός 
• 2 

4.102. Σχήμα τοαοθετήσεως 

καμμία Επί μέρους, έξειδίκευση. 

4.10.4. 0Εση 

4.10.4.1. Κατά πλάτος: 

τό σημείο τής φωτίζουσας περιοχής τό πλέον άπομακρυσμένο Εκ τού διαμήκους 
Επιπέδου στό μέου τού Οχήματος δέν πρέπει νά εύμίσκεται περισσότερο τΛν 400 μμ 
έκ τού άκροτάτου τού πλάτους άπό άκρο σέ άκρο τού όχήματος. 

Ή Ελάχιστη άπόσταση μεταξύ τΛν έσωτερικΑν άκρων τΛν δύο φωτιζουσΑν 
περιοχών πρέπει νά είναι 600 μμ. Ή άπόσταση αύτή δύναται νά μειωθεί σέ 400 μμ 
όταν τό πλάτος άπό άκρο σέ άκρο τού όχήματος είναι μικρότερο τΛν 1300 μμ. 

4.10.42. Καθ’ ύψος: 

ύπεράνω τού Εδάφους: 350 μμ τό Ελάχιστο, 1 500 μμ τό μέγιστο, ή 2 100 μμ άν τό 
σχήμα τού άμαξώματος δέν Επιτρέπει τήν τήρηση τΛν I 500 μμ. 

4.10.42. Κατά μήκος: 

όπισθεν τού όχήματος. 

4.102. . Γεωμετρική όρατότης 

'Οριζόντια γωνία γιά τούς δύο όπίσθνους φανούς θέσεως: 

45* πρός τό Εσωτερικό καί 80* πρός τό Εξωτερικό, 

■ ή 80* πρός τό Εσωτερικό καί 45* πρός τό Εξωτερικό. 

Κατακόρυφη γωνία: 

15* πρός τά άνω καί πρός τά κάτω τής όριζοντίου. Ή κατακόρυφη γωνία πρός τά 
κάτω τής όριζοντίου δύναται νά περιορισθεί σέ 5® άν τό ύψος τού φανού ύπεράνω 
τού Εδάφους είναι μικρότερο τΦν 750 μμ. 

4.102. Προσανατολισμός 

Πρός τά πίσω. 

4.10.7. Δύναται νά είναι «όμαόοαΜημένος» 
μέ κάθε άλλο όπίσθιο φανό. 
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4.10Λ. 

άύνάται νά «συνδυαστεί» 

μ4 τό σύστημα φωτισμού της όπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας. 


4.10.9. 

Δϋνατοι νά «ένσωματωάεί Αμοιβαία» 

μύ τό φανώ πεδήσεως. ή τόγ όπίσθιο φανό Ομίχλης ή τόν φανό σταθμεύσεως. 


4.10.10. 

Ηλεκτρική σύνδεση λειτουργίας 

ΚαμμΙα έπί μέρους έζειδίκευση. 


4.10.11. 

'Ενδεικτικό όνάρξεως λειτουργίας 

Υποχρεωτικό. 

Πρέπει νά συνδυάζεται μέαύτό τών έμπροσθίων φανών δέσεων. 


4.11. 

’Οπί<Η3ιος φανός όμίχλης. 


4.11.1. 

Παρουσία 

"Υποχρεωτική. 


4.113. 

"Αριθμός 

1, ή έγκατάσταση ένός δευτέρου είναι προαιρετική. 


4.11.3. 

Σχήμα τοπο&ετήοεως 

ΚαμμΙα έπΐ μέρους έζειδίκευση. 


4.11.4. 

Θέση 


4.11.4.1. 

Κατά πλάτος: 

δταν ό όπίσθιος φανός όμίχλης είναι μοναδικός, πρέπει νά εύρίσκεται 
τοποθετημένος ώς πρός τό διάμηκες έπίπεδο στό μέσο τοΟ όχήματος στήν πλευρά 
τήν άντϊθετη πρός τή φορά κυκλοφορίας πού διαγράφεται γιά τή χώρα 
κυκλοφορίας. 

Σέ όλες τίς περιπτώσεις ή άπόσταση μεταξύ τοΟ όπίσθιου φανού όμίχλης καί τού 
φανού πεδήσεως πρέπει νά είναι μεγαλύτερη τών 100 μμ. 


4.11.4.2. 

Καθ’ ύφος: 

μεταξύ 250 μμ καί 1 000 μμ ύπεράνω τοΟ έδάφους. 


4.11.43. 

Κατά μήκος: 
όπισθεν τού όχήματος. 


4.11.5. 

Γεωμετρική ύρατότης 

"Οριζόντια γωνία: 25° πρός τό έσωτερικό καί τό έξωτερικό. 

Κατακόρυφη γωνία: 5 β πρός τά κάτω καί πρός τά άνω τής όριζοντίου. 


4.11.6. 

Προσανατολισμός 

Πρός τά πίσω. 


4.11.7. 

ΔΟναται νά είναι «όμαδοποιημένος» 
μέ κάθε άλλο όπίσθιο φανό. 


4.11.8. 

Δόν όόναται νά «συνδυασθεί» 
μέ άλλους φανούς. 


4.11.9. 

Αύναται νά όνσωματωθε 1 Αμοιβαία 

μέ τόν όπίσθιο φανό θέσεως ή μέ τόν φανό σταθμεύσεως. 


4.11.10. 

Ηλεκτρική σύνδεση λειτουργίας 

Δέν πρέπει νά δύναται νά άνάβει παρά μόνο δταν οΐ φανοί διασταυρώσεως ή οί 

έμπρόσθιοι φανοί όμίχλης λειτουργούν. 

'Ανύπάργουν έμπρόσθιοι φανοί όμίχλης. ή σβέση τού όπίσθιου φανού όμίχλης 
πρέπει νά είναι δυνατή άνεξαρτήτως τής σβέσεως τών έμπροσθίων φανών 

όμίχλης- 


4.11.11. 

"Ενδεικτικό Μφξεως λειτουργίας 

"Υποχρεωτικό. "Ανεξάρτητο φωτεινό ένδεικτικό σταθερής έντάσεως. 


4.12. 

Φανός αταθμεύβεως 


4.12.1. 

Παρουσία 

έπί όχημάτων μέ κινητήρα τών όποίων τό μήκος δέν ύπερβαίνει τά 6 μ καί τό 

πλάτος τά 2 μ: προαιρετική" 

έπί παντός άλλου όχήματος: άπαγορευμένη. 


4.123. 

Αριθμός 

Συναρτήσει τού σχήματος τοποθετήσεως. 


4.123. 

Σχήμα τοποθετήσεως 

- είτε δύο φανοί έμπρός καί δύο φανοί πίσω, 

- είτε ένας φανός σέ κάθε πλευρά. 


4.12.4. 

Θέση 


4.12.4.1. 

Κατά πλάτος: 


τό σημείο τής φωτίζουσας περιοχής τό πλέον άπομακρυσμένο άπό τό κατά μήκος 
έπίπεδοσιό μέσο τοΟ όχήματος δέν πρέπει νά εύρίσκεται περισσότερο τών 400 μμ 
άπό τό άκρότατο τού πλάτους άπό άκρο σέ άκρο τού όχήματος. 

•Εξάλλου άν οί φανοί είναι δύο πρέπει νά εύρίσκονται τοποθετημένοι έπί τών 
πλευρών τού όχήματος. 
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4.12.4α 


4.12.4.3. 


4.12.5. 


4.12.6. 


4.12.7. 


4.12.8. 


4.12.9. 


4.12.10. 

4.12.11. 

4.12.1Χ 


4.13. 

4.13.1. 

4.13α 

4.13α 


4.13.4. 


4.13.4.1. 


4.13.4.2. 


4.13.4.3. 
4.13.5.. 


4.13.6. 


4.13.7. 

4.13.8. 

4.13.9. 

4.13.10. 


Καθ’ Οψος: 

Ύπεράνο ϊοΟ έδάφους: 350 μμ τώ έλάχιστο, 

1 500 μμ τό μέγιστο, ή 2 100 μμ άν τό σχήμα τού 
Αμαξώματος δέν έκιτρέπει τήν τήρηση τΛν I 500 μμ. 

Κατά μήκος: 

ΚαμμΙα έχί μέρους έζειδίκευση 
Γεωμετρική όρατότης 

Όριζόντνα γωνία: 45* χρός χό έζωτερικό, πρός τά έμπρός καί πρός τά 

πίσω. 

Κατακόρυφη γωνία: 15* χρός τά άνω καί χρός τά κάτω της Οριζοντίου. 1 Η 
κατακόρυφος γωνία χρός τά κάτω τής Οριζοντίου δύναται 
νά περιοριστεί σέ 5* άν τό ύψος τοΟ φανοΟ όπεράνω τοΟ 
έδάφους είναι μικρότερο τών 750 μμ. 

Προσανατολισμός 

Τέτοιος ώστε οΐ φανοί νά χληροΟν τΙς άπαιτούμενες συνθήκες όρατότητος χρός τά 
έμχρός καί χρός τά πίσω. 

Δύναται νά είναι «Αμαδοχοιημένος» 
μέ κάθε άλλο φανό, 
δέν Δύναται νά «συνόυασόιί» 
μέ Αλλους φανούς. 

Δύναται νά «ένοωματωόεΐ άμοιβαίως» 

- έμπροσθεν: μέ τόν έμχρόσθιο φανό θέσεως, τό φανό διασταυρώσεως, τό φανό 

χορείας καί τόν έμπρόσβιο φανό όμίχλης. 

- όπισθεν: μέ τόν όχίσθιο φανό θέσεως, τό φανό χεδήσεως καί τόν όχίσθιο 

φανό όμίχλης. 

- μέ'τόν φανό δείκτη π ορείας τής κατηγορίας 5. 


Ηλεκτρική σύνδεση λειτουργίας 

Ή σύνδεση πρέπει νά έχιτρέπει τό Αναμμα τοΟ ή των φανών σταθμεόσεως πού 
βύρίσκονται στήν Ιδια πλευρά τοΟ όχήματος χωρίς νά συνεπάγεται τό άναμμα 
κανενός Αλλου φανού. ’-τν— 

Ενδεικτικέ 


^^»ρ*τικό. Αν ύπάρχει, δέν πρέπει νά βυγχέεται μέ τό ένδακτικό τΑν φ α νΑν 
Άλλες προδιαγραφές 


Ή λειτουργία τού φανού δύναται έχίσης νά έζασφαλισθει μέ τό ταυτόχρονο 
άναμμα τΑν έμπροσθίων καί όχισθίων φανΦν θέσεως πού εύρίσκονται στήν Ιδια 
πλευρά τοΟ όχήματος 1 


•ανές Αγη·. 

ΠαρουοΙα 

Υποχρεωτική έπί τΑν όχημάτων πού έχουν πλάτος μεγαλύτερο τού 2,10 μ. 
ΆριΑμός 

2 όρατοί έχ τού έμπροσθεν καί 2 όρατοί έκ τού όπισθεν. 

Σήμα τοποΑετήοεως 
ΚαμμΙα έπί μέρους έζειδίκευση. 

βέση 


Κατά πλάτος: 

τό^λι^Αστερ 0 δυνατό τοΟ άκροτάτου τοΟ πλάτους άπό άκρο σέ άκρο τού 
Καθ’ ύψος: 

Κατά μήκος: 


καμμία έπί μέρους έζειδίκευση. 

Γεωμετρική όρατότης 

Οριζόντια γωνία: 80* πρός τό έζωτερικό. 
Κατακόρυφη γωνία: 5* πρός τά άνω καί 20* 
Προσανατολισμός 


πρός τά κάτω τής Οριζοντίου. 



Δύν δύναται νά είναι «όμαδοαοιημένος» 
Δύν δύναται νά «συνδυαστεί» 
δέν δύναται νά «ένσωματωΑεί άμοφαίοχ;» 
Ηλεκτρική σύνδεση λειτουργία; 

ΚαμμΙα έπί μέρους έζειδίκευση. 


μέ άλλους φανούς 
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4.13.11. 


4.13.12. 


4.14. 

4.14.1. 


4.14.2. 


4.143. 

4.14.4. 

4.14.4.1 


4.14.4.2. 


4.14.43. 


4.14.5. 


4.144. 


4.14.7. 


4.14.8. 


4.15. 


4.15.1. 


4.15.2. 


4.153. 


4.15.4. 

4.15.4.1. 


4.15.4.2. 

4.15.43. 


4.15.5. 


Ενδεικτικό 

Προαιρετικό. 

Άλλες προδιαγραφές . , 

Μέ τήν έπιφόλβξη τής ίκανοποιήσβως όλων τών άλλων συνθηκών, 6 όρατός 
έμπρόσθιος φανός καί 6 όρατός όκίσθιος φανός πού εύρίσκονται στήν Ιδια πλευρά 
τοΟ όχήματος δόνανται νά ένωθούν σέ Ινα μόνο σύστημα. . ,. 

Ή θέση ένός φανού όγκου σέ σχέση πρός τόν 

είναι τέτοια ώστε ή άπόσταση μεταξύ τών προ&ολών έπί ένός ™™****°” 
έγκαρσίου έπιπέδου τών πλησιεστέρων σημείων τών φωτιζουσών περιοχών τών 
δύο θεωρουμένων φανών νά μήν είναι μικρότερη τών 200 μμ. 

'ΟκΜΗας έντανακλαστήρας. μή τριγωνικές 

Παρουσία 

Υποχρεωτική έπί τών Οχημάτων μέ κινητήρα. 

Απαγορευμένη έπί τών ρυμουλκουμένων. 

’Αρ «θμός 

2 . 

Σχήμα τοηοΟη ήσεως 
Καμμία έπί μέρους έξειδίκευση. 

Θέση 



εχΐΚΟΟ σιο νντ - ’ , 

άκρο σέ άκρο ιού όχήμαιος είναι μικρότερο τών 1300 μμ. 

Καθ’ ύψος: , , 

όπεράν® τοΟ έδάφους: 350 μμ τό έλάχιστο, 900 μμ τό μέγιστο. 

Κατά μήκος: 

καμμία έπί μέρους έξειδίκευση. 

"* γ 

έδάφους είναι μικρότερο τών 750 μμ. 

Προσανατολισμός 
Πρός τά πίσω. 

4ύναται νά είναι «όμαδοποιημένος» 
μέ κάθε άλλο φανό. 

'Η^φωτίζουσαπ^ρωχή τοΟ άντανακλαστήρα δύναται νάέχει«)ΐνά τμήματα μέ τή 
φωτίζουσα περιοχή κάθε άλλου φανού τοποθετημένου όπισθεν. 

"Οπίσθιος άντανακλαβτήρας, τριγωνικός 
Παρουσία 

Υποχρεωτική έπί τών ρυμουλκουμένων. 

•Απαγορευμένη έπί τών όχημάτων μέ κινητήρα. 

Αριθμός 

2 . 

Σχίιμα τοποθετήοεως 

■Η κορυφή τού τριγώνου πρέπει νά διευθύνεται πρός τά άνω. 

Θέση 

Κατά πλάτος: « ηιιγν τν· Τ 6 πλέον Απομακρυσμένο άπό τό διάμηκες 

τό σημείο τής Γ”^ά1ι^^πρέπει νά εύρίσκεται περισσότερο τών 400 μμ 
έπίπεδο στό μέσο τού όχήμ«το;δέν πρεπει ^ 

άπό τόάκρότατο τοοπλάτους άπό &·Φ0 * ^ ά ^αΓ ι α Λοτ ήρων: 600 μμ 

Ο^·· 3» I* « 900 » Λ μί, “™ 

Κατά μήκος: 

Καμμία έπί μέρους έξειδίκευση. 
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.4.15.6. 


4.15.7. 


4.15.8. 


4.16. 


4.16.1. 


4.16.2. 


4.16.3. 


4.16.4. 

4.16.4.1. 


4.16.4.2. 

4.16.4.3. 
4.16.5. 


4.16.6. 

4.16.7. 

4.16.8. 

4.17. 

4.17.1. 


4.17-2. 

4.17.3. 


4.17.4. 

4.17.4.1. 

4.17.4.2. 
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κατακόρυφη γωνία πρός τά κάτω τΤ|ς όριζοντίου δύναται νά 
περιοριστεί σέ 5° άν τό ύψος τοΟ φανοΟ ύπεράνω τοΟ έδάφους 
είναι μικρότερο των 750 μμ. 

Π ροσανατ ολισμός 
Πρός τά πίσω. 

Δέν δύναται νά είναι ύμαδοποιημένος 
μέ άλλους φανούς. 

Άλλες προδιαγραφές 

Κανένας φανός δέν πρέπει νά είναι τοποθετημένος στό έσωτερικό τού 
τριγώνου. 

Εμπρόσθιος άντανακλαβτήρας, μή τριγωνικός. 

Παρουσία 

Υποχρεωτική έπΐ των ρυμουλκουμένων 
Αριθμός 
2 . 

Σχήμα τοποόετήοεως ■ 

ΚαμμΙα έπ! μέρους έξειδίκευση. 

Θέση 


Κατά πλάτος: 

τό σημείο τής φωτίζουσας περιοχής τό πλέον άπομακρυσμένο άπό τό διάμηκες 
έπίπεδο στό μέσο τοΟ όχήματος δέν πρέπει νά εύρίσκεται περισσότερο των 400 μμ 
άπό τό άκρότατο τού πλάτους άπό άκρο σέ άκρο τού όχήματος. 

Σέ περίπτωση ρυμουλκουμένου, τό σημείο τής φωτίζουσας περιοχής τό πλέον 
άπομακρυσμένο άπό τό διάμηκες έπίπεδο στό μέσο τοΟ όχήματος δέν πρέπει νά 
εύρίσκεται περισσότερο των 150 μμ άπό τό άκρότατο τού πλάτους άπό άκρο σέ 
άκρο τού όχήματος. 

Απόσταση μεταζύ των έσωτερικων άκρων των άντανακλαστήρων: 600 μμ 
τουλάχιστον. Ή άπόσταση αύτή δύναται νά μειωθεί σέ 400 μμ όταν τό πλάτος άπό 
άκρο σέ άκρο τοΟ όχήματος είναι μικρότερο των 1 300 μμ. 

• Καθ’ ύψος: 


ύπεράνω τού έδάφους: 350 μμ τό έλάχιστο, 900 μμ τό μέγιστο ή 1 500 μμ άν ή δομή 
τοΟ όχήματος δέν έπιτρέπει τήν τήρηση των 900 μμ. 

Κατά μήκος: 

ΚαμμΙα έπί μέρους έξειδίκευση. 


Γεωμετρική όρατότης 

•Οριζόντια γωνία: 30' πρός τό έσωτερικό καί πρός τό έξωτερικό. 

15° πρός τά άνω καί πρός τά κάτω τής όριζοντίου. Ή 
κατακόρυφος γωνία πρός τά κάτω τής όριζοντίου δύναται νά 
περιοριστεί σέ 5° άν τό ύψος τού φανού ύπεράνω τού έδάφους 
είναι μικρότερο των 750 μμ. 

Προσανατολισμός 

Πρός τά έμπρός. 


Δύναται τά είναι όμαόοποιημένος 
μέ τό έμπρόσθιο φανό δέσεως. 
Άλλες προδιαγραφές 


Ή φωτίζουσα περιοχή τού άντανακλαστήρα δύναται νά 
φωτίζουσα περιοχή τού έμπρόσβιου φανού δέσεως. 

Πλευρικός άντανακλαβτήρας, μή τριγωνικός 
Παρονοία 


έχει κοινά τμήματα μέ τή 


Υποχρεωτική: 

- έπί όλων τών ρυμουλκουμένων. 

Προαιρετική: 

■ *** Τής κατηγορίας Μι, 

Ελάχιστος άριθμός κατά αλευρά 

Τέτοιος ώστε οί σχετικοί Κανόνες γιά τή Θέση κατά μήκος νά τηρούνται. 
Σχήμα τοποΦβνήσβως 
Κ°μμία έπί μέρους έξειδίκευση 
Θέση 


Κατά χλάτος: 

ΚαμμΙα έπί μέρους έξειδίκευση. 

Καθ’ ύψος: 

^οΟύ^το^^τίέ^τήί 5^^900 ή 1 500 &ν ή δομή 
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4.17.4.3. Κατά μήκος: 

τουλάχιστον ένας άντανακλαστφας πρέπει νά εύρίσκεται έντός τοΟ μεσαίου 
τρίτου τοΟ όχήματος. Ό πλέον προωθημένος άντανακλαστήρας δέν δύναται νά 
εύρίσκεται σέ άπόσταση μεγαλύτερη τών 3 μ άπό έμπρός. Γιά τά ρυμουλκοόμενα, 
λαμβάνεται ύπόψη τό μήκος τοΟ σκέλους ζεύξεως τοΟ ρυμουλκουμένου. 

Ή άπόσταση μεταξύ 2 διαδοχικών άντανακλαστήρων δέν δύναται νά είναι 
μεγαλύτερη τών 3 μ. 

Ή άπόσταση μεταξύ τού άντανακλαστήρα τού εύρισκομένου στό πλέον όπίσθιο 
σημείο καί τού όπισθίου τοΟ όχήματος δέν δύναται νά είναι μεγαλύτερη τού 

ι μ· 

4.17.5. Γεωμετρική όρατάτης 

■Οριζόντια γωνία: 45* πρός τά έμπρός καί πρός τά πίσω. 

15“ πρός τά άνω καί πρός τά κάτω τής όριζοντίου. Η 
κατακόρυφος γωνία πρός τά κάτω τής όριζοντίου δύναται νά 
περιορισθεΐ σέ 5° άν τό ύψος τοΟ φανού ύπεράνω τού έδάφους 
είναι μικρότερο τών 750 μμ. 

4.17.6. Προαανατολιαμός 

Ό άξονας άναφοράς τού άντανακλαστήρα πρέπει νά είναι όριζόντιος. κάθετος 
στό διάμηκες έπίπεδο στό μέσο τού όχήματος καί νά διευθύνεται πρός τά έξω. 

4.17.7. Δύναται νά είναι «όμοόοΛοιημάνος» 
μέ τούς άλλους φανούς. 

5. ΠΙΣΤΩΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 


5 1 Κάθε όχημα τής σειράς πρέπει νά είναι σύμφωνο πρός τόν τύπο τού έγκεκριμένου 

όχήματος όσον άφορά στήν έγκατάσταση των διατάξεων φωτισμού καί φωτεινής 
σηματοδοτήσεως καί τών χαρακτηριστικών αύτΦν τά όποια άφορά ή παρούσα 
όδηγία. 

Τίΐ,,ηΙπηΛίιιατικύ παοάοτημα I 


Καταστάσεις φορτίσεως έπί τών άξόνων στις άποϊες άναφέρεται τά σημείο 4.2.6.1. 


1 . 

2 . 

2 . 1 . 

2 . 1 . 1 . 

2 . 1 . 1 . 1 . 
2 . 1 . 1 . 2 . 

2.1.1.3. 

2.1.1.4. 

2 . 1 . 1 . 5 . 


2.1.16. 


2 . 1 . 2 . 


2 . 2 . 


2 . 2 . 1 . 

2 . 2 . 2 . 


2.3. 


τού 


τού 


ι τίς έπόμενες δοκιμές ή μάζα των έπφατών ύπολογίζεται έπί τής βάσεως των 
χγρ κατά άτομο. 

νθήκες φορτίσεως γιά τούς διαφόρους τύπους όχημάτων. 

(ήματα κατηγορίας Μι. 

κατάκλιση τής φωτεινής δέσμης τών φανών διασταυρώσεως προσδιορίζεται μέ 
άκόλουθες συνθήκες φορτίσεως: 
χ άτομο στη θέση τού όδηγού' 

ηγός σύν ένας έπφάτης στήν έμπροσθία θέση τήν πλέον άπομακρυσμένη έκ 

ΖΖ σύν ένας έπφάτης στήν έμπροσθία θέση τήν πλέον άπομακρυσμένη έκ 
ηγού, όλες οί πλέον όπίσθιες θέσεις κατειλημμένες 

ες οί θέσεις κατειλημμένες· 

ο*--,, κατειλημμένες σύν μία Ισορροπημένη φόρτιση τού χώρου 
^ ^ , , Λ/ττγ υΑ άνεται χό άιιοδεκτό φορχίο έτιΐ χοΟ 

ι έπιτυγχάνονται τά ά^κτά ς«ρτία^τω ας τοβ άιιοδεκτο0 

άξόνων ή φόρτιση τού (ή τών) χώρου (ων) άποσκευών 

5ηγ0ς, σύν ύ,ορροπημένη φόρτατη * 

«τυγχάνεται τό άποδεκτό ,φό τής έπιτεύξ^ος τού 

τών) χώρο ° (ων) 4,ωσκευών 

ροβλέπονται ύπό τού κατασκευαστή. 

λχήματα τών κατηγοριών Μ 2 διασταυρώσεως πρέπει νά 

ΙΣ3Ά 2 &£&+■£**·* 


φορτίο του. 

Όχημα τής κατηγορίας Ν μετά έπιφανείας φορτίσεως. 
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2.3.1. 

2.3.1.1. 

2.3.1.2. 


2.4. 

2.4.1. 

2.4.1.1. 

2.4.1.2. 

2.4.2. 

2.4.2.1. 

2.4.2.2. 


Ή κατάκλιση της φωτεινής δέσμης τών φανών διασταυρώσεως κρέκει νά 
προσδιορίζεται μέ τΙς άκόλουθες συνθήκες φορτίσεως: 


κενό όχημα' 

ένα άτομο στή θέση τοΟ όδηγοΟ, της φορτίσεως « (: ^ κατ “ μ ^!^ ν ^ ι 
τρόπο ώστε νά έπιτυγχάνεται τό μέγιστο τεχνικά άποδεκτό φορτίο έπί τού 
ότασθίου άξονα καί τό βάρος άνευ φορτίου έπί τοΟ έμπροσθίου άξονα. Μαίαοε 
ιηυΐαηάίε προβαίνομε στήν άνάλογη διαδικασία, άν ή έπιφάνεια φορτίσεως 
εόρίσκεται έμπρός. 

■Οτόιιατα της κατηγορίας Ν άνευ έπιφανείας φορτίσεως. 


'Ελκυστηρες γιά ήμιρυμουλκούμενα: 

κενό όχημα άνευ φορτίου έπί τοΟ καθίσματος ζεύξεως 

ένα άτομο στή θέση τοΟ όδηγοΟ, φορτίο τεχνικά άποδεκτό έπί τοΟ καθίσματος 
ζεύξεως γιά τή θέση τοΟ καθίσματος πού άντιατοιχεί στό πλέον μεγάλο φορτίο έπί 
τοΟ όπισθίου άξονος' 

'Ελκυστηρες γιά ρυμουλκούμε να: 
κενό όχημα' 

ένα άτομο στή θέση τοΟ όδηγοΟ, όλες οί άλλες θέσεις πού προβλέπονται στό 
θάλαμο όδηγήσεως είναι κατειλημμένες. 


Συμπληρωματικό παράρτημα 3 

ΙιιμιάιΐμφιιΙΐΗί παράρτημα 2 Τό σχίδιυ όνιιχιιΙΚβΙαίιιι έχΑ ιΑ ΑχΑλινΑο Ο|ί6θ) 



■ «· *»φά*·α 
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Α'υμπλημωματικό παράρτημα 4 


ΦΑΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΣ 


Κατηγορία I 



Ινα Ανώτατο &ριο. 
4£Ι,80αιαι 


Σχήμα Β 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 


Ένδειξη της Διοικήσεως 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΕΟΚ ΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣΟΝ 
ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 

ΣΗΜΑΊΓΟΔΟΤΗΣΕΩΣ 

("Αρθρο 4 παράγραφος 2 καί άρθρο 10 της όδηγίας 70/156/ΕΟΚ τοθ Συμβουλίου της 
6ης ΦεβρουαρΙου 1970 περί προσεγγίσεως τών νομοθεσιών τών Κρατών μελών πού Αφορούν 
στην έγκριση τών Οχημάτων μέ κινητήρα καί ιών ρυμουλκουμένων τους) 

Αριθμός έγκρίσεως ΕΟΚ. 

|. Σήμα (έταιρική έπωνυμία) . 

2. Τύπος καί έμπορική όνομασία .. 

3 . Όνοματεπώνυμο καί διεύθυνση κατασκευαστή .. 

4 . Όνοματεπώνυμο καί διεύθυνση τυχόν έντολοδόχου . 

5 Λ ιατάξρις φωτισμοΟ οί όποιες ύπάρχουν έπί τού Οχήματος πού ύποβάλλεται πρός 

έγκρισηΟ . 


Ο ΝΑ έπισυνάπτονται τά σχήματα τού Οχήματος, Οπως Αναφέρεται στό σημείο 2.2.3. τοθ 
παραρτήματος 1 της Οδηγίας76/756/ΕΟΚ τοθ Συμβουλίου τής 27ης Ιουλίου 1976 περί 
προσεγγίσεως τών νομοθεσιών τών Κρατών μελών πού Αφορούν στήν έγκατάσταση τών 
διατάξεων φωτισμού καί φωτεινής σηματοδοτήσεως τών Οχημάτων μέ κινητήρα καί ιών 
ρυμουλκουμένων τους. 













ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 




5.1. Φανοί πορείας: ναί/δχι(·) 

5.2. Φανοί διασταυρώσεως: ναί/δχι(*) 

5.3. Εμπρόσθιοι φανοί όμίχλης: ναί/δχι(·) 

5.4. Φανοί όπισθο πορείας: ναί/δχι(·) 

5.5. Εμπρόσθιοι φανοί δείκτες πορείας: ναί/δχι(·) 

5.6. Όπίσθιοι φανοί δείκτες πορείας: ναί/δχι(·) 

5.7. Πλάγιοι Επαναληπτικοί φανοί δείκτες πορείας: ναί/δχι(·) 

5.8. Ιημα κινδύνου: ναί/δχι(·) 

5.9. Φανοί πεδήσεως: ναί/όχι(·) 

5.10. Διάταξη φωτισμοΟ της όπισθίας πινακίδας κυκλοφορίας: ναί/δχι(·) 

5.11. "Εμπρόσθιοι φανοί θέσεως: ναί/δχι(·) 

5.12. "Οπίσθιοι φανοί θέσεως: ναί/δχι(*) 

5.13. "Οπίσθιοι φανοί όμίχλης: ναί/δχι(*) 

5.14. "Φανοί σταθμεύσεως: ναί/δχι(·) 

5.15. Φανοί όγκου: ναί/δχι(·) 

5.16. "Οπίσθιοι άντανακλαστηρες, μή τριγωνικοί: ναί/δχι(·) 

5.17. "Οπίσθιοι άντανακλαστηρες, τριγωνικοί: ναί/δχι(·) 

5.18. "Εμπρόσθιοι άντανακλαστηρες, μή τριγωνικοί: ναί/δχι(·) 

5.19. Πλευρικοί άντανακλαστηρες, μή τριγωνικοί ναί/όχι(*> 

5.20. Περιορισμοί σχετικοί μέ τή φόρτιση 

6- "Ισοδύναμοι φανοί: ναί/δχι(·) (βλ σημείο 15) . 


7 Τό όχημα παρουσιάσθηκε τιρός έγκριση τήν. 

8. Τεχνική ύπηρεσία Επιφορτισμένη των δοκίμων έγκρίσεως 


9. 

10. 
11 . 


12 . 

13. 

14. 


16. 


"Ημερομηνία τοΟ χορηγηθέντος πρακτικού άπό αύτή τήν ύπηρεσία 
"Αριθμός τοΟ χορηγηθέντος πρακτικοΟ άπό αύτή τήν ύπηρεσία 


Η ΜΡ«η Ε0Κ όφορβ στίς διατάζεις φωτισμοΟ καί φωτεινής 

σηματοδοτήσεως έχορηγήθη/άπερρίφθη(«) 


"Ημερομηνία 

Τόπος . 

Υπογραφή . 
«15. 


Έπω>Λά*τονται τά άχόλονΦα Εγγραφα, πού φέρουν τάτν άριόμό έγκρίσεως χον άναφέρπαι 


^ ^ροόλέπσνχαι άπό χόν κατασκευαστή γιά τό 

,ώ, Οίλω* ΜϋΔν μηά άκό 

Πιθανές παρατηρήσεις:. 


Άρθρο 7 


Η οσχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από της δημοσιεύσεώς 
του ατην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Στον Υπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέ¬ 
λεση του διατάγματος αυτού. Λ 

Α^ήνατ, 31 Δεκεμίίρί» 1983 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

“· ,,Μ * 0 , *°·Ο·Ι*Χ ΙΥΓΙΟΙΝΟΝΙΒΗ 

ΠΝΧΙΜΙ νηηΐ ΗΙΚΟΑΑΟΧ ΑΚΡΙΤΙΔΗΖ 


(*) Διαγράψατε τήν ή τΙς περιττές ένΟείζεις. 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

















